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ПРАДМОВА 


“Кніжны летапіс" - штомесячны дзяржаўны (нацыянальны) бібліяграфічны пака- 
зальнік, прызначаны для інфармавання грамадскасці аб тэкставых кніжных выданнях, якія 
выходзяць на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, а таксама аб кнігах і брашурах, што друкуюц- 
ца за мяжой па заказах айчынных выдаўцоў і паступаюць у Нацыянальную кніжную палату 
Беларусі ў якасці абавязковага бясплатнага экзэмпляра згодна з пастановай Савета Міністраў 
Рэспублікі Беларусь ад З верасня 2008 г. Хе 1284 "Аб зацвярджэнні Палажэння аб абавязко- 
вым бясплатным экзэмпляры дакументаў і прызнанні страціўшымі сілу некаторых пастаноў 
Урада Рэспублікі Беларусь". 

Пасля апрацоўкі абавязковыя бясплатныя экзэмпляры выданняў падлягаюць вечнаму за- 
хоўванню ў Архіве друку Нацыянальнай кніжнай палаты Беларусі. 

Пачатак выдання "Летапісу друку Беларусі" і "Кніжнага летапісу" - 1924 год. Па 2006 год ук- 
лючна "Кніжны летапіс" разам з іншымі тыпамі летапісаў выходзіў у складзе аб'яднанага 
выпуску "Летапісу друку Беларусі". З 2007 года з'яўляецца самастойным выданнем. 

Штомесячныя выпускі "Кніжнага летапісу" штогод кумуліруюцца ў асобным 
бібліяграфічным выданні "Кнігі Беларусі". 

Адбор выданняў для "Кніжнага летапісу" ажыццяўляецца ў адпаведнасці з інструкцыяй 
“Отбор и государственная регистрация изданий" (Мінск : НКП Беларусі, 2006). Выданні, якія 
паступілі ў Нацыянальную кніжную палату Беларусі са спазненнем на два гады і больш, у 
бягучым годзе ўлічваюцца на агульнай падставе. Бібліяграфічныя запісы на такія выданні 
пазначаны знакам астэрыск (“). 

Бібліяграфічныя запісы складаюцца ў адпаведнасці з міждзяржаўнымі стандартамі 
“ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Обіцие требования и 
правила составления", "ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Обіцие требова- 
ния и правила составления" і "Российскими правилами каталогизации" (Масква, 2004). 

У бібліяграфічных запісах прымяняюцца скарачэнні слоў і словазлучэнняў у адпа- 
веднасці са “Спісам скарачэнняў слоў у бібліяграфічных запісах для выданняў Нацыянальнай 
кніжнай палаты Беларусі", які складзены з улікам патрабаванняў дзяржаўнага стандарта Рэс- 
публікі Беларусь “СТБ 7.12-2001. Бібліяграфічны запіс. “Скарачэнне слоў і словазлучэнняў на бе- 
ларускай мове. Агульныя патрабаванні і правілы", міждзяржаўнага стандарта "ГОСТ 7.12-93. 
Библиографическая запись. Сокраіцение слов на русском языке. Обіцие требования и правила" 
і стандарта "ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994). Библиографическая запись. Сокраіцение слов и сло- 
восочетаний на иностранных европейских языках". 

Мова бібліяграфічных запісаў адпавядае мове выхадных звестак выдання, калі ў ім вы- 
карыстана кірылічная ці лацінская графіка. Бібліяграфічныя запісы на замежных мовах 
суправаджаюцца перакладам асноўных бібліяграфічных звестак (загаловак, назва) на бела- 
рускую мову. Выданні на ідыш альбо з выкарыстаннем арабскай вязі і т. п. апісваюцца ў пе- 
ракладзе на беларускую мову з пазначэннем у вобласці заўваг мовы выдання. 

Бібліяграфічныя запісы групуюцца згодна схеме "Размяшчэнне бібліяграфічных запісаў 
у "Летапісе друку Беларусі" на аснове Універсальнай дзесятковай класіфікацыі" (Мінск, 
2010). Схема друкуецца ў канцы першага нумара "Кніжнага летапісу". 

Пры размяшчэнні: бібліяграфічных запісаў унутры раздзелаў і рубрык у дапаможных па- 
казальніках традыцыйна вытрымліваецца алфавітны прынцып размяшчэння па "радах": на 
беларускай, рускай і замежных мовах, 

Нумарацыя ў "Кніжным летапісе" суцэльная на працягу года. 

Бібліяграфічныя запісы на кнігі і брашуры ўключаюць: 

з. парадкавы нумар запісу; 

з. загаловак бібліяграфічнага запісу; 

(а бібліяграфічнае апісанне; 

з. нумар дзяржаўнай рэгістрацыі, пад якім выданне зарэгістравана ў Кніжнай палаце 
(складаецца з апошніх лічбаў года 1 інвентарнага нумара, напрыклад: [09-100]); 
індэкс Універсальнай дзесятковай класіфікацыі. 


[з] 


Кожны нумар "Кніжнага летапісу" забяспечаны наступнымі дапаможнымі паказальнікамі: 
імянным; 

прадметным; 

загалоўкаў; 

геаграфічным; 

серый; 

моў (акрамя беларускай 1 рускай), на якіх надрукаваны кнігі; 

памылковых І5ВМ 

нумароў бібліяграфічных запісаў на кнігі, што паступілі ў Нацыянальную кніжную 
палату Беларусі са спазненнем. 

“Імянны паказальнік" уключае імёны аўтараў, складальнікаў, рэдактараў, перакладчыкаў, 
аўтараў апрацовак, прадмоў і пасляслоўяў, мастакоў, каментатараў, іншых асоб, якія ўдзельнічалі 
ў стварэнні выданняў, і парадкавыя нумары адпаведных бібліяграфічных запісаў. Нумары, якія 
адносяцца да імён асоб, паказаных па адзнацы персаналіі, бяруцца ў круглыя дужкі. Аўтары з 
аднолькавымі прозвішчамі і ініцыяламі аб'ядноўваюцца ў адной рубрыцы. 

"Прадметны паказальнік" раскрывае змест выданняў. Складаецца з алфавітнага пераліку 
прадметных рубрык і нумароў адпаведных бібліяграфічных запісаў. Паказальнік не адлюст- 
роўвае змест шматтэмных выданняў, падручнікаў для агульнаадукацыйнай школы, твораў 
мастацкай літаратуры, выданняў на замежных мовах і некаторых іншых выданняў. 

“Паказальнік загалоўкаў" з'яўляецца алфавітным пералікам назваў выданняў за выклю- 
чэннем выданняў, што апісаны, пад загалоўкам, які змяшчае імя асобы. 

"Геаграфічны паказальнік" змяшчае назвы фізіка-геаграфічных аб'ектаў, палітыка-адмі- 
ністрацыйных і адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак і іншых геаграфічных аб'ектаў, якія 
ўпамінаюцца ў бібліяграфічных запісах. Тэматычныя падрубрыкі фармулююцца на аснове 
рубрык Універсальнай дзесятковай класіфікацыі і прыводзяцца ў алфавітным парадку. 

“Паказальнік серый" уключае назвы серый і парадкавыя нумары бібліяграфічных запісаў 
на выданні, якія выйшлі ў серыі. 

“Паказальнік моў (акрамя беларускай і рускай), на якіх надрукаваны кнігі" складаецца з 
алфавітнага пераліку назваў моў і нумароў адпаведных бібліяграфічных запісаў. 

"Паказальнік памылковых І5ВМ" - нумарацыйны пералік памылковых І5ВМ. Памылкай 
лічыцца: 

--- парушэнне структуры нумара; 
- ранейшае выкарыстанне нумара ў іншым выданні; 
--. прыналежнасць нумара іншаму выдаўцу. 

У бібліяграфічных запісах такія нумары пазначаюцца словам "памылковы" альбо "оши- 
бочный" у круглых дужках. 

"Нумарацыйны паказальнік бібліяграфічных запісаў на кнігі, якія паступілі ў Нацыянальную 
кніжную палату Беларусі са спазненнем" -- пералік нумароў бібліяграфічных запісаў на вы- 
данні, што паступілі ў Кніжную палату на працягу ўліковага года са спазненнем на два гады 
1 больш. 

Кожны нумар "Кніжнага летапісу" суправаджаецца "Спісам замежных кніг, выдадзеных 
з удзелам беларускіх выдаўцоў" у выглядзе алфавітнага пераліку бібліяграфічных запісаў на 
замежныя кнігі, што надрукаваны на паліграфічных прадпрыемствах Беларусі і маюць І5ВМ 
беларускіх выдаўцоў. "Спіс" суправаджаецца дапаможнымі паказальнікамі: імянным, 
памылковых І5ВМ. 

Структура і выдавецкае афармленне "Кніжнага летапісу" адпавядае міждзяржаўнаму 
стандарту "ГОСТ 7.61-96. Издания. Государственные (национальные) библиографические 
указатели. Обіцие требования", а таксама міжнародным рэкамендацыям у галіне крыніц на- 
цыянальнай бібліяграфіі з улікам беларускіх асаблівасцей і гістарычных традыцый. 
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Нацыянальная бібліяграфія Беларусі ў інтэрнэце: 
Вр:/пабосК.оге.Бу 


РЕЕРАСЕ 


Те "'СВгопісіе оЁ Воск5" із бе топіШу з5ёаіе (пабопа!) біІЫіоггарву 4е5ігпед бог іпбог- 
пае оба Кіпаз оў ргіпіед (ехі5 едійоп5 іп а босК Ёогп уўВісё аге робІізред іп іе іетгіюогу оЁ Фе 
КерцЫІіс оЁ Ве]агі5 аз уе аз оГ бе еёіцопс уў/ріс8 аге раЫізред абгоад Бу гедце5і оЁ роте роб- 
Псрег5 апё ео іпю е Мабопа! Воск Срапбег аз а сотршзогу ее сору іп ассоіЧапсе ўі бе 
Кезоіцўоп оЁ Фе Соцпасі! оЁ Міпізіег5 оЁ бе КерцЫІіс оЁ Веіагі5 оп Зеріетбег 3, 2008 Мо. 1284 "Оп 
Арргоуа! оў КееШайоп5 оп ГІ.ееа! Рерозіі Сору оЁ Роситепі5 апі бе СапсеПаўоп о? Зоте Ке5о- 
бол оГ Соуегатепі оЁ пе ВеробІіе оЁ Веіагі5". 

АЙег герізітайоп апё ргосеззіпе Фе сотрцізогу Ёее соріез оЁ ебійоп5 аге іо Бе Черозііей 
регрейаПу аі пе Рге55 Агсріуа! Рерозіюогу бог бе Майопа! Воск Сратбег оЁ Ве]агіі5. 

Те Бегіппіпе оЁ бе "Сргопісіе оЁ пе Ргез5 оГ Веіапі5" апа "Сігопісіе о? Воск5" рубІісайоп - 
1924. Бог 2006 іпсІчвіуе бе "Сргопісіе оЁ Воск" іІогебег уй обег ўурез оЁ сргопісіез Іей іп 
зспісішге оЁ Фе "Сргопісіе оГ пе Рге55 оЁ Ве!агі5". Егоп 2007 і5 іп4ерепёепі едібоп. 

Те попіу і550е5 о? бе "Сргопісіе оЁ ВосК5" аге сипшШаіед еуегу уеаг іп а 5іпеіе БіБІіо- 
ггарріс едібоп "Воск оЁ Ве]агіз". 

5е]есўоп оГ едійоп5 Ёог бе "Сргопісіе о Воск" і5 сагіеё ойі іп ассогаапсе ўі Фе те- 
бочіс 4ігесйоп5 апа іпзасйоп5 оп з5еіесбоп (Міп5К : МКР оЁ Ве]агі5, 2006). Тре еёібопс у/рісВ 
уепі о Фе Мабопа! Воск Сратбег уўійр Фе]ау оЁ іўго ог тоге уеаг5 аге ассоцпіед іп а сштепі уеаг 
оп вепега! ггоцпа5. Тре біЫіоггарПіс гесога5 оп цер еёібоп аге тагкед улі ав(егізК (“). 

Тае БіЫіоггар[біе гесогі5 аге сотрозед ассоііпе іо бе іпіегеоуегатепіа! зіапвагіз "СО5Т 
7.1-2003. ВіБПіоегарііе ВКесогі. ВіЫіоггарріс Резсгірбоп. Сепега! Кедцігетепіз апа Кшез оЁ 
Сотрозідоп", "СО5Т 7.80-2000. ВіЫісегарріс Кесогі. Неадіпе. бепега! Кедпігетепіз апа 
Кше5 оЁ Сотрозійоп" апа ўлір бе "Ки55іап Кше5 оЁ СайаІогіпе" (Мозсоу, 2004). 

Іо бе бібііоггарПіс гесогё5 бе аббгеуіаіе угогё5 апа ууога сотбіпайопз аге ц5ед ассогаіпе 
юю е "Іізё оў Аббгеуіайоп5 оЁ Уогё5 іп ВіБіоггарріс Кесогі5 бог Едійоп5 о бе Мадопа! Воск 
Сраптбег оЁ Ве]аги5" апа уўіба ре гедиігетепі5 оЁ Фе гоуегатепі зіапаага о? бе КериЫІіс оЁ Ве!- 
агі5 “5ТВ 7.12-2001. ВіЫіоегарріс Кесогёі. АбБбгеуіайоп оЁ Уога5 апа “Уогі-Сотбіпайопз іп 
бе Вуегіогцзвіап Гапецаее. бепега!І Кедцігетепіз апад Еше5", е іпіегевоуегатепіа! 5іапаага 
“СО5БТ 7.12-93. ВіЫіоегарріс Кесогё. Аббгеуіайоп оЁ Уога5 іп бе Ецз5іап Гапецаге. Сепега! 
Кедцігетепі5 апё Еше5", бе зіапдагё "СОЗТ 7.11-2004 (І5О 832:1994). ВіЫісегариіс Кесогч. 
Арббгеуіайоп оЁ Уог5 апа У/ога-Сотбіпайоп5 іп Еогеіеп Есгореап Гапецагез". 

Тае Іапецаге оЁ БіЫіоггарріс гесога5 соггезропі5 Юю е Іапецаее оЁ бе едійоп іпргіпі5 іЁ 
СугШс ог Гайп ггарвіс і5 п5ед іа іё. Тре БіЫіоггарріе гесог5 іп Ёогеіеп Іапецаее5 аге ассотра- 
піеа ўі ігапзІабоп іпю е Вуе]Іогцз5іап Іапецаее оЁ е Базіс іЫіоегарріе аба (беабіпе оў а 
гесог4і, ёе). Тре едіцоп5 іп У ідаіз8 ог бозе ПіШзіпе Агабіс срагасіег5 еіс. аге Чезсгібед іп ігап5- 
Іаноп іпюо пе Вуе!оги5зіап Іапецаее уі іпаісабоп о? е Іапецаее оЁ пе іехі іп бе бе] оў сот- 
тепі(5. 

Тае БЫіоггарВіс гесога5 аге ргопред ассоі4іпе іо бе зсрете "РІасетепі о ВіЫіоегарвіс 
Кесога5 іп бе "Сігопісіе о? бе Ргез5 оў Ве]аги5" оп бе Вазіз оў бе Опіуегва! Ресіта! СІаз5ій- 
сайоп" (Міпзк, 2010). Тре зсрете і5 рабіізред аб бе еп оЁ бе Ёізі із55це оГ Фе "Сргопісіе оЁ 
Воск". 

Аі ріІасіпе бібІіоегарПіс гесогі5 іпзіЧе зесфоп5 апа іп ацхШагу БЫіоггарву бе аірвабейс 
ргіпсірІе оЁ рІасетепі "бу гоў": іп Фе Вуеіогцз5іап, Кц5віап апё богеігп Іапецарез, і5 таіп- 
Ізіпед іга4іцопаПу. 

Те питегайоп обЫіЬіоггарВіс гесог5 іа Фе "СЬгопісіе о? Воск" і5 5014 дугіпе а уеаг. 


Тре БіЫіоегарПіс гесогі5 бог Боск5 апа Бгосршгез іпсІцае: 

в. паупбег оЁбібІіоггарПіс гесога; 

9. реадіпе оГЫіЫіоегарріс гесогё; 

в. БібііоегарПіс 4е5сгірйоп; 

9. пипбег оЁ еоуегатепі гегізігайоп ипдег уріср бе едібоп і5 гегізіегей аб бе Воск 
Срапбег (соп5і5і5 оЁ азі (іеіі5 оГа уеаг апа зіосК питбег, бог ехапріе: [09-100]); 

9. іп4ех обе Юпіуегза! Ресіта! СІаввійсайоп. 

Еасё із5пе оЁ е "Сігопісіе оЁ Воск" і5 Ёигпізреё улі ацхШагу іпвехе5: 

папе іпаех; 

зпбўесі іпаех; 

нез іпаех; 

сеоггарПіс іпаех; 

зегіез іпаех; 

іпдех оЁ е Іапецарез (ехсері Ве]агізіап апа Куз51ап) іа уўВіср бе БооКк аге руЫІізред; 

іпаех оЁ гігопедоц І5ВМ; 

поптегіга! іааех оў бБіЫіогтарПіс гесогі5 бог Фе бБосК5 епіегед бе Майопа! Воск Срапбег 

оЁВеІагі5 беіпе Іаіе бо уеаг5 ог тоге. 

"Мапте Іпех" іпудіуез пате5 оЁ ацірог5, сотріег5, еёііо15, ігапзІаіог5, адрог5 оЁ Вапаііпе, 
ргебасе5 ап розНасез, раіпіег5, соттепіаіюог5 апа оег рег5оп5 рагіісіраіед іп сгеадоп оЁ 015, 
апі питбеі5 оЁ соітезропіпе біІЫіоггарріе гесогё. Тре ацрог5 Вауіпе зітПаг зигпатез ап іпі- 
да!5 аге сопабіпед іп опе гобгіс. Тре пипбегэ геіаіеё ію папте5 оЁ е регзопз іпсІчаеё іп Ве БЬІіо- 
ггарру Бу ігашге оба регзоппе], аге іо бе (аКеп іп гоцад Бгаскеі5. 

“Забўесё ІаЧех" геуеа!5 бе евіцоп сопіепі5. Іі сопсізі5 оЁ аірвабейе 1і5і оў 50б]есі гобгіс5 апё 
попабег5 оЁ соггезропаіпе бібііоггарВіс гесогі5. 5пср іп4ех Чое5 поі геЙесі е сопіепі5 оЁ бі- 
поп іп тапу (петез, іех(бооК5 бог зсрооІ5 оЁ еепега! ейцсайоп, уогк5 оЁ Іегайше, еёійоп5 іп 
богеіеп Іапецаее5 апа обег едійоп5. 

“ТіПе5 Іпаех" іпудІуе бае аіррабейс Іі5ё оЁ бПе5 оЁ едійоп5 (ехсерё е ебіпоп5 4е5сгібед ип- 
«ег е реадіпе). 

“Сеоггарріс Іачех" іпудіуее бе патез оЁ ррузісаееоггарріс обўесі5, ро!ійса!І- 
адтіпізігануе апа афдтіпізігайуе апа іеггіюгіа! агеаз апа обег геоггарріса! обіесі5, у/пісЁ аге 
птепіопед іп біБіоггарбісе гесогі5. Тре бетайе 506-гібгіс5 аге огтШаіеа оп бе Ба5із оЁ зе го- 
Бгіс5 оГ е Опіуег5а! Ресіта! СІаззійсайоп. АЙ гобгісз аге гіуеп іа аіррабейсе огаег. 

"бегіез Іпаех " іпудІуе5 бе папе оў 5егіе5 апа питбег5 оЁ бібІіоегарПіс гесогі5 бог пе еді- 
Попз із5цед іп а 5егіе5. 

“Іпаех оЁ бе Іапецарез (ехсері Ве!агізіап апё Еуз51ап) іп уўВіср бе Воск аге РиЫізред" 
соп5і5і5 оРаІрвабейсе зё оЁ Іаприаге патез ап пипабег5 о? соггезропвіпе біЫіоггарріс гесогё5. 

"Іочех оГ Еітопеоц5 І5ВМ" - бе питегіса! [і5ё оЁ еггопеоц5 І5ВМ. Тре боПоуіпе і5 сопзі- 
егед аз еггопеоі5: 

-. Бгеаср оГа пипбег зітісіше; 
-- рпогц5е оРа пшпбег іп апойпег едііоп; 
--. Беіопеіпе оРа пиптбег (о апойпег робІізрег. 

Іа БіІБіоггарріе гесогё5 виср пуипбе5 аге іпдісаіеа Бу бе угогё "еггопедоц". 

“"Міотегіга! Іпчех оЁ ВіБіоггарріс Кесог 5 бог бе Воск Епіегеа бе Майопа! Воск Срапбег 
оЁ Веіапіз Тую Уеагз ог Моге Іаіе" - іе [із оЁ пипбег5 оЁ БіІЫіоггарріс гесога5 бог сог- 
гезропвіпе ебійоп5. 

Тіе зсішге апа 4е5іеп оЁ бе "Сргопісіе оЎ Вооск5" тееі5 а гедцігетепі5 о? бе іпіегео- 
уегатепіа! з(апдага "СО5Т 7.61-96. Еаііопз. Соуегатепіа! (Майопаі) ВіЫМіоггарву. бепега! 
Кедцігетепі5", аз уе ав бе іпіеглайопа! гесоттеп4айоп5 іп бе бе! оЁ е пабопа! Бііоета- 
рру зошсе5 іаКіпе іпіо ассоцпі ре Пізіогіса! ігабіцоп5 апа зресійс Ёгашге5 оЁ Ве]агіі5. 


Ю.Ю 0::0:6 Д-0 ОЮ 


Майопа! ВіМісегарву оЁ Веіагі5 іп І(егпеі: 
Вр:/пабосК.оге.Бу 


0 АГУЛЬНЫ РАЗДЗЕЛ. НАВУКА І ВЕДЫ. ІНФАРМАЦЫЯ. ДАКУМЕНТАЦЫЯ. 
БІБЛІЯТЭЧНАЯ СПРАВА. АРГАНІЗАЦЫІ. ПУБЛІКАЦЫІ Ў ЦЭЛЫМ 


00 Агульныя пытанні навукі і культуры. Прапедэўтыка 
001 Навука і веды ў цэлым. Арганізацыя разумовай працы 


8753. Бобарикин, Ю. Л. Основы научных исследований и инновационной деятельности : 
краткий курс лекций по однойменной дисциплине для студентов специальности 1-36 01 05 "Ма- 
шины и технология обработки материалов давлением" и специализаций 1-36 20 02-03 "Упа- 
ковочное производство (технологий и оборудование упаковочного пройзводства)' и 
1-42 01 01-02 01 "Обработка металлов давлением" дневной формы обучения / Ю. Л. Бобари- 
кин ; Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный техни- 
ческий университет им. П. О. Сухого, Кафедра "Обработка материалов давлением". -- Го- 
мель : ГГТУ, 2010. -- 30 с.; 21 см. -- Библиография: с. 29 (14 назв.). -- 50 экз. -- І5ВА 978- 
985-420-960-9. -- [10-10450] 

УДК 001.8(075.8) 

8754. Зиновьев, А. В. Обьяснить и предсказать : десять очерков об ученых / А. В. Зи- 
новьев. --- Минск: Беларуская навука, 2010. - 138, [1] е. ; 20 ем. -- 200 экз. -- І5ВМ 978- 
985-08-1184-4. -- [10-9513] 

УДК 001(476) 

8755. Лойко, А. И. Методология инновационной деятельности: философия техники и 
философская антропология / А. И. Лойко, Е. Б. Якимович. -- Минск : БНТУ, 2010. -- 
154, [1] е. ; 21 см. -- Библиография: с. 89 (10 назв.), 125-127 (42 назв.), 151-152 (17 назв.). -- 
100 экз. -- І5ВХ 978-985-525-564-3. -- [10-10449] 

УДК 001.895-:141.319.8 

8756. Моргунова, Е. М. Основы научных исследований : конспект лекций для студен- 
тов специальности 1-49 01 01 - Технология хранения и переработки пиіцевого растительного 
сырья специализаций 1-49 01 04 - Технология бродильных пройзводств и виноделия, 1-49 01 03 - 
Технология консервирования / Е. М. Моргунова, М. Л. Зенькова ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Могилевский государственный университет продовольствия. -- Мо- 
гилев : МгГУП, 2010. -- 61 с. ; 20 см. -- Библиография: с. 61 (13 назв.). -- 113 экз. -- 
І5ВА 978-985-6979-06-7. - [10-9941] 

УДК 001.89(075.8) 

8757. О состоянии и перспективах развития науки в Республике Беларусь по ито- 
гам 2009 года : аналитический доклад / [В. И. Недилько и др. ; под обіцей редакцией 
И. В. Войтова, М. В. Мясниковича] ; Государственный комитет по науке и технологиям Респуб- 
лики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси. -- Минск: Белорусский институт систем- 
ного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы, 2010. - 154 с. : схе- 
мы ; 29 см. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Артюхин М. И., Ба- 
беня В. В., Беляцкий Н. П., Костюкович Н. Н., Руденков В. М., Хартоник Й. А. -- 515 экз. -- 
І5ВА 978-985-6874-05-8. - [10-9699] 

УДК 001(476)"2009"(047.1) 


Гл. таксама Хе 8828 


002 Дакументацыя. Навукова-тэхнічная інфармацыя (НТІ). 
Друк у цэлым. Аўтарства 


8758. Развитие информатизации и государственной системы научно-технической 
информации : РИНТИ-2010 : ІХ Международная конференция, 18 ноября 2010 г., Минск: 
доклады / [научные редакторы: А. В. Тузиков, Р. Б. Григянец, В. Н. Венгеров]. -- Минск: 
ОЙПИ НАН Беларуси, 2010. -- 331 с. : ил., схемы; 29 см. -- В надзаголовке: Обьединенный 
институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси. --- Часть текста на 
английском языке. --- Библиография в конце докладов. -- 150 экз. -- І5ВМ 978-985-6744-64-1. 
-- [10-10143] 

УДК [002-004](476)(082) 
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004 Інфармацыйныя тэхналогіі. Вылічальная тэхніка. Апрацоўка даных 


8759. Гедранович, В. В. Основы компыютерных информационных технологий : учебно- 
методический комплеке : [для студентов] / В. В. Гедранович, Б. А. Гедранович, И. Н. Тонкович ; 
[Частное учреждение образования "Минский институт управления"]. --- Минск: МИУ, 2010. 
--. 343 с.: ил., схемы; 2] см. -- Библиография в тексте. -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-490- 
687-4. --- [10-9993] 

УДК 004(075.8) 

8760. Дятко, А. А. Инженерные расчеты в МайіСАР 14: учебно-методическое пособие 
для студентов высших учебных заведений, обучаюіцихся по специальности 1-53 01 01 "Ав- 
томатизация технологических процессов и пройзводств" / А. А. Дятко, Т. В. Кишкурно ; Бе- 
лорусский государственный технологический университет. -- Минск : БГТУ, 2010. -- 
75, [1] е.: ил. ; 20 см. -- Библиография: с. 74 (8 назв.). -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-530-021-3. 
--[10-10417] 

УДК 004.421.2:519.67(075.8) 

8761. Лапо, А. Й. Информатика в задачах : 8-9-е классы : пособие для учаіцихся обіце- 
образовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / А. И. Лапо ; На- 
циональный институт образования. -- Минск : Адукацыя і выхаванне, 2010. -- 143 с.: ил.; 
20 см. -- (Информатика. Факультативные занятия). -- 3600 экз. (1-й з-д І тысяча 100). -- 
І5ВХ 978-985-471-381-6. -- [10-9424] 

УДК 004(075.3-161.32161.1) 

8762. Пупцев, А. Е. Мультимедиа в современной жизни : 11-й класе : пособие для 
учаіцихся обіцеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / 
А. Е. Пупцев, А. А. Козинский ; Национальный институт образования. --- Минск : Адукацыя 
і выхаванне, 2010. -- 66 с. : ил. ; 20 см. -- (Информатика. Факультативные занятия). -- 
2800 экз. (1-й з-д 800). -- І5ВА 978-985-471-379-3. -- [10-9428] 

УДК 004.032.6(075.3-161.3-161.1) 

8763. Сулейманов, В. З. Информационно-образовательные ресурсы сети Интернет : 
10-й класс : пособие для учаіцихся обіцеобразовательных учреждений с белорусским и рус- 
ским языками обучения / В. З. Сулейманов ; Национальный институт образования. --- Минск: 
Адукацыя і выхаванне, 2010. -- 138 с.: ил.; 20 см. -- (Информатика. Факультативные заня- 
тия). -- 2800 экз. (1-й з-д 1 тысяча). -- І5ВА 978-985-471-383-0. -- [10-9426] 

УДК 004.738.5(075.3-161.3-161.1) 

8764. Таборовец, В. В. Основы алгоритмизации и программирования : учебно-мето- 
дический комплеке : [для студентов] / В. В. Таборовец, Т. В. Русак ; [Частное учреждение 
образования "Минский институт управления" ]. -- 2-е изд. -- Минск: МИУ, 2010. -- 433 с.: 
ил., схемы ; 20 см. -- Библиография: с. 432-433 (22 назв.). -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-490- 
693-5. -- [10-9989] 

УДК 004.42(075.8) 

8765. Шабека, Л. С. Занимательное графическое моделирование на компьютере : 
9-й класс : пособие для учаіцихся обіцеобразовательных учреждений с белорусским и рус- 
ским языками обучения / Л. С. Шабека, Ю. П. Беженарь ; Национальный институт образова- 
ния. -- Минск: Сэр-Вит, 2010. -- 207 с.: ил.; 20 см. -- (Черчение. Факультативные заня- 
тия). -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-419-527-8. - [10-9824] 

УДК 004.92(075.3-161.3-161.1) 


Гл. таксама Хе 8758, 9204-05, 9247 


005 Кіраванне. Менеджмент 


8766. Логистическая система Республики Беларусь З І.огізйс зузіет оЁ Фе Ееробііс оЁ 
Веіагу5 / [Министерство торговли Республики Беларусь, ОАО "Белорусская универсальная 
товарная биржа"]. --- [Минск : б. и., 20102]. -- 45 с., включая обложку : ил. ; 26 см. -- Парал- 
лельно на русском и английском языках. --- Вложено в папку. -- 500 экз. -- [10-9676] 

УДК 005.932(476) 

8767. Менеджмент качества и инновации в образовании и пройзводстве : материалы 
ІУ научно-практической конференции, посвяіценной 50-летию ГИПК "Газ-институт" (Грод- 
но, 30 сентября - І октября 2010 г.) / [под обіцей редакцией А. А. Лапко]. -- Минск: Газ- 
институт, 2010. -- 142 с.: ил. ; 20 см. -- В надзаголовке: Министерство энергетики Респуб- 
лики Беларусь, [ГПО "Белтопгаз"], Учреждение образования "Государственный институт 
повышения квалификаций и переподготовки кадров в области газоснабжения "Газ- 
институт". -- Библиография в конце докладов. -- 80 экз. -- І5ВАМ 978-985-6809-10-4. - 
[10-10444] 

УДК 005.6(082) 


8768. Орешина, Е. Ю. Менеджмент эффективности корпорациий: новые подходы / 
Е. Ю. Орешина. -- Минск: ИВЦ Минфина, 2010. -- 78, [1] с. ; 20 ем. -- Библиография: 
с. 76-78 (54 назв.), бияблиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 300 экз. -- 
І5ВА 978-985-6921-98-1. - [10-9732] 


УДК 005 
8769. Перечень документов с указанием сроков хранения : [справочник секретаря]. 
-- Минск: Информационно-правовое агентство "Регистр", 2011. -- 321, [1] с. ; 20 ем. -- 


1000 экз. -- І5ВМ 978-985-6840-98-5. - [10-9928] 
УДК 005.92(083.82) 
8770. Трусь, А. А. Управленческие решения: психологический аспект : учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений по специальностям психологии и управления / 
А. А. Трусь. -- Минск: Издательство Гревцова, 2011. - 142, [1] с.; 20 см. -- Библиография: 
с. 142-143 (51 назв.). -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-6826-95-8. -- [10-9931] 
УДК 005.53:005.32(075.8) 


Гл. таксама Хе 9301 


008 Цывілізацыя. Культура. Прагрэс 


8771. 101 биография русских знаменитостей, которых не было никогда / [автор- 
составитель Николай Владимирович Белов]. -- Минск: Харвест, 2010. -- 319 с. ; 21 см. -- 
5000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-8056-2 (в пер.). -- [10-9800] 

УДК 008(-161.1)(092) 


Гл. таксама Хе 9153 


01 Бібліяграфія і бібліяграфіі. Каталогі 


8772. Бібліятэка ў друку “ Библиотека в печати : бібліяграфічны паказальнік / УК 
"Магілёўская абласная бібліятэка ім. У. І. Леніна", Аддзел беларускай і краязнаўчай 
літаратуры ; [складальнік Н. М. Багданава]. -- Магілёў : Магілёўская абласная бібліятэка, 
2010. -- 39 с.; 21 см. -- Перад выпускнымі данымі загаловак: Библиотека в печати. 
Бібліятэка ў друку. -- Вокладка і частка тэксту на рускай мове. --- Імянны паказальнік: с. 37-39. 
-- 20 экз. -- [10-9996] 

УДК 016:027.53(476.4)'1946/2010" 

8773. Уладзімір Караткевіч у творах мастацтва : анатаваны біябібліяграфічны пака- 
зальнік / ДУ "Віцебская абласная бібліятэка ім. У. І. Леніна", Аддзел беларускай літаратуры ; 
[складальнікі: С. У. Заянкоўская, Н. В. Фенчанка]. -- Віцебск : Віцебская абласная біблія- 
тэка, 2010. - 67 с.; 21 см. -- Частка тэксту на рускай мове. -- Імянны паказальнік: с. 54-67. 
-- 2 экз. -- [10-10379] 

УДК 016:[[7:821]:821.161.3.09]:929Караткевіч 


8774. В помоцць эстетическому воспитанию : (рекомендательный список литературы) / 
ГУ "Минская областная библиотека им. А. С. Пушкина", Отдел литературы по искусству. -- 
Минск : Минская областная библиотека, 1995- .--20 см. -- Вып. І вышел без сведений о 
номере выпуска. 
Вып. 22 / [составители: О. Ю. Книжникова, Т. С. Беляева, Н. Е. Кулеш]. -- 2010. -- 
29, [2] с., включая обложку. -- Часть текста на белорусском языке. --- Указатель авторов и 
заглавий: с. 27-29. -- 50 экз. -- [10-10075] 
УДК 016:[37.015.31:7.011] 
8775. Германия: страна и люди : 2010 - Международный год сближения культур : ре- 
комендательный список литературы / Учреждение культуры "Могилевская областная биб- 
лиотека им. В. И. Ленина", Сектор иностранной литературы ; [составитель Г. А. Дударева]. 
-- Могилев : Могилевская областная библиотека, 2010. - 20 с.; 21 см. -- Часть текста на 
белорусском и немецком языках. -- 5 экз. -- [10-10300] 
УДК 016:908(430) 
8776. Демографическая ситуация в мире : аннотированный библиографический указа- 
тель / ГУ "Витебская областная библиотека им. В. И. Ленина", Информационно-биб- 
лиографический отдел ; [составитель Н. Н. Шестакова]. -- Витебск : Витебская областная 
библиотека, 2010. -- 78 с.; 21 см. -- Часть текста на белорусском языке. --- Именной указа- 
тель: с. 67-78. -- 10 экз. -- [10-10440] 
УДК 016:314.1(100) 
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8777. Поклон и память поколений : песни и сценарии о Великой Отечественной войне : 
рекомендательный указатель : к 65-летию Победы / ГУК "Гродненская областная научная 
библиотека им. Е. Ф. Карского", Отдел искусства ; [составитель Л. Л. Вдовенко]. -- Гродно: 
Гродненская областная научная библиотека, 2010. -- 80 с.; 21 см. -- Указатель заглавий по- 
пулярных вокальных произведений: с. 72-80. -- 30 экз. -- [10-10288 

УДК 016:[[82-24784]:94(47:57)'1941/1945"] 


02 Бібліятэчная справа. Бібліятэказнаўства 


8778. Бібліятэкі Гродзеншчыны : аналіз дзейнасці публічных бібліятэк вобласці за 
2009 г. / ДУК "Гродзенская абласная навуковая бібліятэка ім. Я. Ф. Карскага", Аддзел 
бібліятэказнаўства ; [складальнікі: Н. С. Давыдзік 1 інш.]. -- Гродна : Гродзенская абласная 
навуковая бібліятэка, 2010. -- 41, [17] е. ; 21 см. -- Складальнікі таксама: Жук В. М., Лемя- 
ноўская І. К., Рубель А. С. -- 34 экз. -- [10-10377] 

УДК 027(476.6)'2009" 

8779. Бібліятэчная справа на Гродзеншчыне: з гісторыі бібліятэк / ДУК "Гродзен- 
ская абласная навуковая бібліятэка ім. Я. Ф. Карскага", Аддзел бібліятэказнаўства. --- Гродна : 
Гродзенская абласная навуковая бібліятэка, 2009. - 43 с.: іл.; 21 ем. -- Бібліяграфічныя 
спасылкі ў падрадковых заўвагах. -- 25 экз. -- [10-10376] 

УДК 02(476.6)(091) 

8780. Навагодні карагод : сцэнарыі навагодніх дабрачынных святаў у "Доміку Ажэшкі" / 
ДУК "Гродзенская абласная навуковая бібліятэка ім. Я. Ф. Карскага", Юнацкі філіял ; [скла- 
дальнікі: В. А. Коршун, А. П. Кірыенка, Ж. М. Стурэйка]. -- Гродна: Гродзенская абласная 
навуковая бібліятэка, 2009. --- 24 с. ; 21 см. -- Частка тэксту на рускай мове. -- [10-10378] 

УДК 021.4:[792:793.22] 


8781. "Библиотеки в формировании инновационной среды для развития науки, 0б- 
разования и бизнеса", международные книговедческие чтения (6 ; 2010 ; Минск). Мате- 
риалы УІ Международных книговедческих чтений "Библиотеки в формированиий инноваци- 
онной среды для развития науки, образования и бизнеса", Минск, 27-29 октября 2010 г. / 
[научный редактор Р. С. Мотульский]. -- Минск: НБ Беларуси, 2010. -- 367 с. : ил., схема; 
21 см. -- В надзаголовке: Министерство культуры Республики Беларусь, Национальная биб- 
лиотека Беларуси. --- Часть текста на английском и белорусском языках. --- Бияблиография в 
конце докладов, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 200 экз. -- 
І5ВХ 978-985-6879-44-2. --- [10-10014] 

УДК 023/025:001.895(082) 

8782. Календарь знаменательных и памятных дат на 2011 год : (к планированию ра- 
боты библиотек) / Учреждение культуры “Могилевская областная библиотека им. В. И. Ленина", 
Отдел маркетинга и библиотековедческой работы ; [(составители: И. В. Малинин, В. В. Стебихо- 
ва]. -- Могилев: Могилевская областная библиотека, 2010. -- 19 с.; 21 см. -- Часть текста 
на белорусском языке. -- 30 экз. -- [10-10380] 

УДК [021.4::050.9(100)]'2011" 

8783. Копилка библиотечных идей / [редактор-составитель Л. В. Нестерович]. -- 
Минск: Красико-Принт, 2010. - 173 е.: ил.; 20 ем. -- (Библиотека предлагает). --- Библио- 
графия: с. 68 (5 назв.). -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-985-405-591-6. -- [10-9952] 


УДК 0214 
050 Серыяльныя выданні і выданні, якія прадаўжаюцца. Перыёдыка 
Гл. Хе 8782. 
070 Газеты. Прэса. Журналістыка 
Гл. Хе 9370 


08 Выданні змешанага зместу. Зборнікі 


8784. Витебский государственный технологический университет. Научно- 
техническая конференция преподавателей и студентов (43 ; 2010). Материалы докладов 
43 научно-технической конференции преподавателей и студентов университета / Министер- 
ство образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологический уни- 
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верситет ; [(редколлегия: Пятов В. В. и др.]. -- Витебск : ВГТУ, 2010 (обложка 2009). -- 
311 с.: ил. ; 21 см. -- Часть текста на белорусском языке. --- Библиография в конце докла- 
дов. -- 56 экз. -- І5ВМ 978-985-481-195-6. -- [10-9391] 

УДК 082 

8785. Витебский государственный технологический университет. Научно-тех- 
ническая конференция преподавателей и студентов (43 ; 2010). Тезисы докладов ХІІІ 
научно-технической конференции преподавателей и студентов университета / Министерство 
образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологический универси- 
тет ; [редколлегия: Пятов В. В. и др.]. -- Витебск: ВГТУ, 2010. -- 201 с.: ил. ; 21 см. -- 
Часть текста на белорусском языке. -- Библиография в конце докладов. -- 56 экз. -- 
І5ВАМ 978-985-481-196-3. - [10-9392] 

УДК 082(043.2) 

8786. Дни студенческой науки : материалы ХХХІХ студенческой научно-прак- 
тической конференции УО "ГГУ им. Ф. Скорины" ([Гомель], 5-6 мая 2010 г.) : [тезисы док- 
ладов] : в 2 ч. / [редколлегия: О. М. Демиденко (гл. ред.) и др.]. -- Гомель: ГГУ, 2010. -- 
29 см. -- В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский го- 
сударственный университет им. Франциска Скорины, Центральный совет по научно- 
исследовательской работе студентов. --- Библиография в конце докладов. -- 30 экз. 

Ч. 1.-- 122с.: ил. -- І5ВК 978-985-439-495-4. -- [10-9670] 

УДК 082(043.2) 

8787. Ч. 2. -- 140 с.: ил. -- Часть текста на белорусском языке. -- І5ВА 978-985-439- 
494-7. -- [10-9671] 

УДК 082(043.2) 

8788. Минский государственный лингвистический университет. Научная конфе- 
ренция преподавателей и аспирантов (2010). Материалы ежегодной научной конференции 
преподавателей и аспирантов университета, 27-28 апреля 2010 г. : в 5 ч. / Министерство об- 
разования Республики Беларусь, Минский государственный лингвистический университет ; 
Гредколлегия: Н. П. Баранова (ответственный редактор) и др.]. -- Минск: МГЛУ, 2010- 
“21 см. -- І5ВМ 978-985-460-391-9. 

Ч. 1. -- 2010. -- 279 с.: ил. -- Часть текста на английском и немецком языках. -- Биб- 
лиография в конце докладов. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-460-392-6. -- [10-10446] 

УДК 082 

8789. "Молодежная наука и современность", конкурсе научных работ (2010 ; 
Пинск). Сборник статей участников конкурса научных работ "Молодежная наука и совре- 
менность", Полесский государственный университет, г. Пинск / Национальный банк Респуб- 
лики Беларусь, Полесский государственный университет, Совет молодых ученых, Студенче- 
ское научное обіцество ; [редколлегия: Шебеко К. К. (гл. редактор) и др.]. -- Пинск : ПолееГУ, 
2010. --- 109, [1] с. ; 21 см. -- Заглавие обложки: Молодежная наука и современность. -- 
Библиография в конце статей. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-516-060-2. -- [10-9589] 

УДК 082 

8790. Молодежь в науке-2009 : приложение к журналу "Весці Нацыянальнай акадэміі 
навук Беларусі" : в 5 ч. / Национальная академия наук Беларуси, Совет молодых ученых 
НАН Беларуси. -- Минск: Беларуская навука, 2010. -- 29 см. 

Ч. 5: Серия физико-математических наук. Серия физико-технических наук / [редколле- 
гия: С. В. Абламейко, С. А. Жданок (главные редакторы) и др.]. -- 2010. -- 247, [П с.: ил. -- 
Резюме на английском языке. -- Библиография в конце докладов. -- 64 экз. -- ІЗВА 978- 
985-08-1165-3. -- [10-9604] 

УДК 082 

8791. Наука. Образование. Технологии-2010 : материалы Ш Международной научно- 
практической конференции, 21-22 октября 2010 г., г. Барановичи / [редколлегия: И. А. Богдано- 
вич, В. Н. Зуев (отв. ред.) и др.]. -- Барановичи : БарГУ, 2010. -- 275, [1] е.: ил. ; 29 см.- В 
надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский государст- 
венный университет. --- Часть текста на английском, белорусском, немецком и украйнском 
языках. --- Резюме на английском языке. --- Библиография в конце докладов. -- 120 экз. -- 
І5ВА 978-985-498-370-7. -- [10-9630] 

УДК 082 

8792. Наука - образованию, проийзводству, экономике : материалы Восьмой междуна- 
родной научно-технической конференции : в 4 т. / [редколлегия: Б. М. Хрусталев, Ф. А. Романюк, 
А. С. Калиниченко]. -- Минск: БНТУ, 2010. -- 21 см. -- В надзаголовке: Министерство 0б- 


І 


разования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет. -- 
150 экз. -- І5ВІ 978-985-525-522-3. 

Т. 1.-- 431, [1] е.: ил. -- Часть текста на белорусском языке. -- І5ВМ 978-985-525-518-6. 
--. [10-9998] 


УДК 082 
8793. Т.2.--415, [1]с.: ил. -- І5ВМ 978-985-525-519-3. -- [10-9999] 

УДК 082 
8794. Т. 3. -- 424, [І] с.: ил. -- І5ВМ 978-985-525-520-9. -- [10-10000] 

УДК 082 
8795. Т. 4. -- 412, [1] е.: ил. -- Часть текста на английском и белорусском языках. -- 

І5ВА 978-985-525-521-6. -- [10-10001] 
УДК 082 


8796. НИРС-2010 : материалы 66-й студенческой научно-технической конференции / 
Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский национальный технический 


университет, Автотракторный факультет ; под обіцей редакцией Д. В. Рожанского. --- Минск: 
БНТУ, 2010. --- 209, [І с.: ил.; 21 см. -- 200 экз. -- І5ВХ 978-985-525-434-9. - [10-10057] 
УДК 082 


8797. Полоцкий государственный университет (Новополоцк). Труды молодых спе- 
циалистов Полоцкого государственного университета / Министерство образования Респуб- 
лики Беларусь, Полоцкий государственный университет ; [редколлегия: Д. Н. Лазовский 
(главный редактор) и др.]. -- Новополоцк: ПГУ, 2004- .-- 29 см. -- Основан в 2004 г. 

Вып. 38: Экономические науки : экономика и управление. -- 2010. -- 188 с. : схемы. -- 
Библиография в конце трудов. -- 50 экз. -- І5ВМ 978-985-531-108-0. -- [10-9673] 

УДК 082 

8798. Вып. 39 : Экономические науки : финансы и налогообложение, бухгалтерский учет 
и хозяйственная деятельность. -- 2010. -- 164 с. : схемы. -- Библиография в конце трудов. 
“50 экз. -- І5ВМ 978-985-531-109-7. -- [10-9674] 

УДК 082 

8799. Русская книга всеобіцих заблуждений / [автор-составитель Мирослав Вячесла- 
вович Адамчик]. -- Минск: Харвест, 2010. -- 319 с. ; 21 см. -- 4000 экз. -- І5ВМ 978-985- 
16-8331-0 (в пер.). -- [10-9813] 

УДК 08 

8800. Студенческая наука и инновационное развитие : материалы 95-й международ- 
ной научно-практической конференции студентов и магистрантов "Студенты - науке и прак- 
тике АПК" (Витебск, 20-21 мая 2010 г.) / [редколлегия: Ятусевич А. И. (гл. редактор) 
и др.]. -- Витебск: ВГАВМ, 2010. -- 286 с.; 21 см. -- На обложке в надзаголовке: Мини- 
стерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Витебская государст- 
венная академия ветеринарной медицины. -- Часть текста на белорусском языке. -- 100 экз. 
-- І5ВАМ 978-985-512-371-3. -- [10-9701] 

УДК 082 


087.5 Выданні для моладзі. Дзіцячая, юнацкая літаратура. 
Кнігі для самых маленькіх. Кніжкі з малюнкамі 


(Мастацкая літаратура для дзяцей гл. 821-93) 


8801. Біблія - кніга жыцця : дапаможнік па катэхезе : (7-мы клас катэхетычнага наву- 
чання). -- Мінск: Про Хрысто, 2010. -- 115, [2] е.: іл.; 19 см. -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-985- 
6825-44-9. -- [10-10279] 

УДК 087.5:272-282.4-752 

8802. Гальпяровіч, Н. Я. Полацк - бацька гарадоў беларускіх / Н. Я. Гальпяровіч, 
Н. Г. Ваніна; [рэдкалегія: Н. Г. Ваніна і інш. ; фота З. Э. Герасімовіча і інш.]. -- Мінск: Па- 
чатковая школа, 2010. -- 95 с.: іл. ; 23 см. -- (Гарады і гістарычныя мясціны Беларусі). -- 
Фота таксама: Дняпроўскі В. В., Дробаў К. Л., Жарнасек К. В., Зубараў А. В., Ішчанка С. А., 
Лабада А. М., Лойка Д. С., Марцінкевіч А. А. -- Бібліяграфія: с. 95 (13 назв.). -- 3000 экз. -- 
І5ВА 978-985-6947-55-4 (у пер.). - [10-10158] 

УДК 087.5:94(476.5-21Полацк) 

8803. Гардзей, В. К. Малая дзіцячая Чырвоная кніга : ахоўная флора / Віктар Гардзей. -- 
Мінск: Беларусь, 2010. - 150, [2] е. : каляр. іл.; 30 см. -- Алфавітны паказальнік: с. 151-152. -- 
2500 экз. -- І5ВМ 978-985-01-0888-3 (у пер.). -- [10-9614] 

УДК 087.5:[502.172:502.211:582(476)] 
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8804. Сакрамэнты - крыніца новага жыцця : дапаможнік па катэхезе : (8-мы клас ка- 
тэхетычнага навучання). -- Мінск : Про Хрысто, 2010. -- 151 е.: іл.; 19 см. -- 3000 экз. -- 
І5ВМ 978-985-6825-43-2. -- [10-10277] 

УДК (087.5:272-282.4-752 

8805. Узмоцненыя Духам Святым : дапаможнік па катэхезе : (9-ты клас катэхетычнага 
навучання). -- Мінск : Про Хрысто, 2010. -- 165, [2] с.: іл. ; 19 см. -- 3000 экз. -- 
І5ВМ 978-985-6825-42-5. -- [10-10278] 

УДК 087.5:272-282.4-752 


8806. Все для девочек / [автор-составитель Орлова Любовь]. -- Минск: Харвест, 2009. 
479 с.: ил.; 22 см. -- (Полный справочник). -- 5000 экз. (доп. тираж). -- В переплете. -- 
І5ВА 978-985-16-6926-0 (ошибоч.). -- [10-9801] 

УДК 087.5:030-055.25 

8807. Гричик, В. В. Занимательный мир животных / В. В. Гричик, М. Ю. Немчинов. -- 
Минск : Национальный институт образования, 2010. - 92, [2] е., [2] л. ил.: ил. ; 20 см. -- 
Издано в рамках реализации Государственной программы "Молодые таланты Беларуси" на 
2006-2010 гг., утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 10.05.2006 г. Хе 310. -- 
Библиография: с. 85-86 (14 назв.). -- 4500 экз. -- І5ВМ 978-985-465-722-6. -- [10-10029] 


УДК 087.5:59 
8808. Гусев, И. Е. Пираты : полная история морских разбоев / И. Е. Гусев. -- Минск: 
Харвест, 2009. --- 255 с.: цв. ил. ; 34 см. -- На переплете автор не указан. -- 3500 экз. -- 


І5ВА 978-985-16-6060-1 (в пер.). -- [10-10141] 
УДК 087.5:656.61.086.26(091) 
8809. Красная книга Беларуси для детей. Млекопитаюццие / (Л. Д. Бурко и др.]. -- 
Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2010. -- 175 с. : ил. ; 27 ем. -- Авторы указаны на 
обороте титульного л. Авторы также: Гричик В. В., Демянчик В. Т., Демянчик М. Г., Каш- 
тальян А. П., Петриков А. М. -- Библиография: с. 171 (10 назв.). -- 2000 экз. -- І5ВМ 978- 
985-11-0529-4 (в пер.). -- [10-9635] 
УДК 087.5:[502.211:599](476(035.5) 
8810. Ляхор, В. А. Твой сыновья, Беларусь! : ХІ ХУШ вв. : [для среднего школьного 
возраста] / Виктор Ляхор, Андрей Данилов ; [художник В. Ляхор]. -- Минск: Беларуская 
Энцыклапедыя, 2010. - 17, [1] с. : цв. ил.; 29 см. -- (Суперкнижки для супермальчишки). 
-. 3000 экз. -- І5ВМ 978-985-11-0514-0. -- [10-10183] 
УДК 087.5:94(476)“11/17" 
8811. Могилевская, С. А. Девочки, книга для вас : [энциклопедия для девочек : для 
младшего школьного возраста] / Софья Могилевская. -- Минск : Харвест, 2010. -- 479 с.: 
ил.; 17 ем. -- 7000 экз. -- І5ВХ 978-985-16-8755-4 (в пер.). -- [10-10319] 
УДК 087.5:030-025.25 
8812. Нечаева, Г. Г. Ветковская буквица : книжка-раскраска : [для младшего школьного 
возраста] / о ветковских буквицах рассказала Галина Нечаева ; нарисовала буквицы Светлана 
Леонтьева. -- Минск : Альтиора - Живые краски, 2010. -- 18 с., включая обложку : ил. ; 
28 см. -- На обложке автор не указан. -- 300 экз. -- І5ВАУ 978-985-6831-52-5. -- 
[10-9640] 
УДК 087.5:003.077(476.2-21ІВетка) 
8813. Новая энциклопедия для девочек / [составитель Л. С. Клечковская ; иллюстра- 
ции: Чайчук А.]. -- Минск: Современная школа, [2011]. -- 478, [1] е.: ил. ; 21 ем. -- Нати- 
тульном л.: 3-е изд. -- Библиография: с. 477 (б назв.). -- Словарик Интернет-терминов: 
с. 467-470. -- 5050 экз. -- І5ВМ 978-985-539-142-6 (в пер.). -- [10-10026] 
УДК 087.5:030-055.25 
8814. Преподобный Нестор Летописец Печерский / [пересказал для детей Мартинович 
Александр Александрович ; иллюстрации А. В. Велько, М. В. Закревского]. -- 2-е изд. -- 
Минск : Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриар- 
хата), 2010. -- 16, [2] е., включая обложку : цв. ил. ; 24 см. -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-985-511- 
285-4. -- [10-10196] 
УДК 087.5:271.22-36 
8815. Преподобный Серафим Вырицкий / [пересказала для детей Вечерская Елена Ва- 
димовна ; рисунки Г. Л. Ивановой ; иллюстрационные материалы А. В. Велько ; фотографии 
И. И. Ивановской]. -- Минск : Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат 
Московского Патриархата), 2010. -- 16, [2] с., включая обложку : цв. ил. ; 24 см. -- 1500 экз. -- 
І5ВА 978-985-511-309-7. -- [10-10203] 
УДК 087.5:271.22(470:5571)-36 
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8816. Проказов, Б. Б. Детская энциклопедия военного дела : техника, униформа, знаки 
различия / [Проказов Борис Борисович]. --- Минск : Харвест, 2010. - 191 с. : цв. ил.; 29 см. -- 
Автор указан перед выпускными данными. -- 7000 экз. (доп. тираж). -- І5ВМ 978-985-16- 
7223-9 (в пер.). -- [10-10161] 

УДК 087.5:[3557623](031) 

8817. Святой великомученик Димитрий Солунский / [пересказал для детей Велько 
Александр Владимирович ; иллюстрации: А. В. Велько, Т. В. Стасевич]. -- Минск: Белорус- 
ская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2010. -- 
16, [2] с., включая обложку : цв. ил. ; 24 см. -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-985-511-311-0. -- 
[10-10202] 

УДК 087.5:271.22-36 

8818. Святой преподобный Иоанн Кронштадтский / [пересказал для детей Велько 
Александр Владимирович ; иллюстрации и фотографии Г. Л. Ивановой, А. В. Велько, Д. М. Кор- 
жика]. -- Минск : Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского 
Патриархата), 2010. --- 20, [2] с., включая обложку : цв. ил. ; 24 см. -- 3000 экз. -- І5ВАМ 978- 
985-511-304-2. -- [10-10199] 

УДК 087.5:271.22(4705571)-36 

8819. Святой пророк Илия / [пересказал для детей Велько Александр Владимирович ; ил- 
люстрациий А. В. Велько, Г. Л. Ивановой]. -- Минск : Белорусская Православная Церковь 
(Белорусский Экзархат Московского Патриархата), 2010. - 20, [2] е., включая обложку : цв. 
ил. ; 24 см. -- 1500 экз. (доп. тираж). -- І5ВМ 978-985-511-244-1. -- [10-10194] 

УДК 087.5:27-244-36 

8820. Святой равноапостольный великий князь Владимир Креститель Руси / [пере- 
сказал для детей Велько Александр Владимирович ; иллюстрации А. В. Велько и др.]. -- 
Минск : Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Московского Патриар- 
хата), 2010. -- 24, [2] с., включая обложку : цв. ил. ; 24 см. -- Иллюстрации также: Дударен- 
ко В. В., Кубарев Ю. Е., Прапоріцик В. В. --- Перед выпускными данными: 2-е изд. -- 1500 экз. 
(доп. тираж). -- І5ВМ 978-985-511-249-6. -- [10-10193] 

УДК 087.5:271.22(4705571)-36 

8821. Энциклопедия для мальчиков : [для младшего и среднего школьного возраста]. 
2 Минск: Харвест, 2010. -- 255 с.: ил.; 17 см. -- 7000 экз. -- ІЗВМ 978-985-16-8993-0 
(в пер.). -- [10-10320] 

УДК 087.5:030-055.15 


1 ФІЛАСОФІЯ. ПСІХАЛОГІЯ 
Гл. Хе 9129 


114 Філасофія 


8822. Барковская, А. В. Философия : ответы на экзаменационные вопросы : [для сту- 
дентов вузов] / А. В. Барковская, Е. В. Хомич. -- 5-е изд. -- Минск: ТетраСистемс, 2010. -- 
159 с. ; 20 см. -- Библиография: с. 154-156 (47 назв.). -- 5100 экз. -- І5ВМ 978-985-536-118-4. 
--. [10-9956] 

УДК 1(076.3)(075.8) 

8823. Богдасаров, А. А. Талисманы мира растений / Альберт Богдасаров. -- Брест : Бре- 
стская типография, 2010. -- 51 с. : ил. ; 20 см. -- Библиография: е. 51 (15 назв.). -- Краткий 
словарь терминов: с. 47-50. -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-524-065-6. - [10-10125] 

УДК [133.526:58]159.961.44 

8824. Гадания на картах. -- Минск: Современная школа, 2010. -- 64 е. : ил.; 20 см. -- 
(На досуге). -- 5050 экз. -- І5ВМ 978-985-539-078-8. - [10-9974] 

УДК 133.3 

8825. Гороскоп на 2011 год от Трастбанка. -- [Б. м. : б. и., 2010]. -- 15, [3] с., включая 
обложку : ил. ; 21 см. -- 5000 экз. - [10-9579] 

УДК 133.526"2011" 

8826. Гороскопы. -- Минск: Современная школа, [2011]. -- 63 с. ; 20 см. -- (На досу- 
ге). --- Бияблиография: с. 63 (9 назв.). -- 5050 экз. -- І5ВМ 978-985-539-079-5. -- [10-10020] 

УДК 133.526 

8827. Коды денег и богатства / [автор-составитель Мирослав Вячеславович Адамчик-]. 
2 Минск: Харвест, 2010. -- 319 с.: ил.; 21 см. -- 5000 экз. -- ІЗВМ 978-985-16-8156-9 
(в пер.). -- [10-9809] 

УДК 133:336 
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8828. Рябоконь, Н. В. Философия и методология науки : лекций / Н. В. Рябоконь ; [Ча- 
стное учреждение образования "Минский институт управления"]. --- Минск: МИУ, 2010. -- 
419 с. ; 21 см. -- Библиография: с. 405-419 (212 назв.), библиографические ссылки в под- 
строчных примечаниях. -- 300 экз. -- І5ВУ 978-985-490-671-3. -- [10-10116] 

УДК [1:001.8](075.8) 

8829. Философия в современном мире : методическое пособие для семинарских заня- 
тий студентов всех специальностей БГУЙР дневной формы обучения / Министерство обра- 
зования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет информатики и 
радиоэлектроники, Кафедра философии ; [составители: Г. И. Малыхина и др.] ; под редакцией 
Г. И. Малыхиной. -- Минск: БГУЙР, 2010. -- 134 с. : схемы; 21 см. -- Составители также: 
Александрова Л. Н., Борушко Н. В., Габрусь И. Ф., Дисько-Шуман М. Р., Ермолович Д. В., 
Лагунов А. В., Миськевич В. И., Солодкая Е. А., Фрицина Н. Н. -- Библиография: с. 132-134 
(50 назв.), библиография в конце тем, библиографические ссылки в подстрочных примеча- 
ниях. -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-488-564-3. -- [10-9482] 

УДК 1(075.8) 

8830. Хиромантия детской ладони : дневник и календарь / [автор-составитель Надеж- 
дина Вера]. -- Минск: Харвест, 2009. -- 319 с.: ил.; 22 см. -- 5000 экз. -- І5ВА 978-985-16- 
7267-3 (в пер.). -- [10-9803] 

УДК 133.64-053.2 


Гл. таксама М? 8755, 9264, 9267 


159.9 Псіхалогія 


8831. Диагностика личности : практикум для студентов педагогических специально- 
стей высших учебных заведений : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, 
Барановичский государственный университет ; [составители: Я. В. Березнева, Л. И. Стани- 
славчик]. -- Барановичи: БарГУ, 2010. -- 20 см. -- 160 экз. -- І5ВМ 978-985-498-324-0. 

Ч. 1. -- 237, [1] с. -- Библиография: с. 235-236 (32 назв.), библиографические ссылки в 
подстрочных примечаниях. -- І5ВМ 978-985-498-325-7. - [10-10425] 

УДК 159.923.07(076.58) 

8832. Ч.2. -- 156, [1] е.: ил. -- Библиография: е. 154-155 (32 назв.), библиографические 
ссылки в подстрочных примечаниях. -- І5В.Х 978-985-498-326-4. -- [10-10426] 

УДК 159.923.07(076.58) 

8833. Как ходить на высоких и тонких каблуках : [модница : стиль и тенденции / ав- 
тор-составитель Вера Надеждина]. -- Минск : Харвест, 2009. - 415 е. ; 21 см. -- На пере- 
плете: лучшая книга из мира моды. -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-4605-6 (в пер.). -- 
[10-9811] 


УДК 159.922.1-055.27:613.997316.6 
8834. Кривошеев, В. А. Основы этнической психологий : пособие по спецкурсам "Эт- 
ническая психология" и "Кросскультурная и этническая психология" для студентов специ- 
альностей: 1-23 01 04 - Психология; 1-03 04 03 - Практическая психология / В. А. Кривоше- 
ев ; Министерство образования Республики Беларусь, Гродненский государственный уни- 
верситет им. Янки Купалы. -- Гродно : ГрГУ, 2010. -- 106 с. ; 20 см. -- 100 экз. -- 
І5ВА 978-985-515-336-9. -- [10-10427] 
УДК 159.922.4(075.8) 
8835. Мэрфи, Д. Как избавиться от страхов и тревог с помоіцью подсознания / Джозеф 
Мэрфаи ; [перевела с английского Л. А. Бабук]. -- Минск : Попурри, [2011]. -- 237, [1] е.; 
20 см. -- (Сила вашего подсознания). --- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 
8000 экз. -- І5ВМ 978-985-15-1209-2. --- [10-10280] 
УДК 159.962:316.6 
8836. Психология дизайна : учебно-методический комплексе : [для студентов / Частное 
учреждение образования "Минский институт управления" ; составитель Я. Ю. Ленсу]. -- 
Минск: МИУ, 2010. -- 168 е.; 21 см. -- Библиография: с. 167-168 (20 назв.). -- 60 экз. -- 
І5ВА 978-985-490-680-5. -- [10-10008] 
УДК 159.9:7.012(075.8) 
8837. Психология сегодня: взгляд современного студента : сборник материалов Пятой 
международной студенческой научно-практической конференции по психологий, Брест, 
29 апреля 2010 г. -- Брест: БрГУ, 2010. -- 129 е. ; 21 см. -- В надзаголовке: Министерство 
образования Республики Беларусь, Брестский государственный университет им. А. С. Пуш- 
кина. --- Часть текста на польском языке. -- 50 экз. -- І5ВМ 978-985-473-602-0. - [10-9734] 
УДК 159.9(082) 
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8838. Феномен детства: социально-педагогические проблемы : сборник материалов 
республиканской научно-практической конференции студентов и магистрантов, Брест, 
29 апреля 2010 г. / [редколлегия: Т. С. Будько и др.]. -- Брест: БрГУ, 2010. -- 190 е. ; 20 см. 
-- В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государст- 
венный университет им. А. С. Пушкина. -- Библиография в конце докладов. -- Авторский 
указатель: с. 190. -- 35 экз. -- І5ВМ 978-985-473-603-7. -- [10-9880] 

УДК [159.922.736.3::37.013.421(082) 

8839. Фомин, Ю. А. НЛП - техники манипулирования / Ю. А. Фомин. -- 2-е изд. -- 
Минск: Современная школа, 2010. -- 511 е.: ил.; 21 см. -- На переплете: эффективная пси- 
хология. --- Библиография: с. 507-508 (34 назв.). -- 3050 экз. -- І5ВМ 978-985-539-099-3 
(в пер.). -- [10-9377] 

УДК 159.9:81'234 

8840. Черчес, Т. Е. Обіцая психология : учебно-методическое пособие : [для студентов] / 
Т. Е. Черчее; БИП - Институт правоведения. --- Минск : БИП-С Плюс, 2010. -- 67 с.; 20 см. 
--. Библиография: с. 65-66, библиография в конце тем. -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-523-095-4. 
-- [10-9888] 

УДК 159.9(075.8) 


Гл. таксама Хе 8823, 9480 


17 Этыка. Вучэнне аб маралі. Практычная філасофія 


8841. Сьем без правил : мастерство сексуального оболыцения / [автор-составитель Ни- 
колай Владимирович Беляев]. -- Минск : Харвест, 2010. -- 255 с. ; 21 сем. -- 4000 экз. -- 
І5ВА 978-985-16-7995-5 (в пер.). -- [10-9806] 

УДК 177.62 

8842. Этика и эстетика : тексты лекций для студентов всех специальностей заочной 
формы обучения / Белорусский государственный технологический университет, Кафедра 
философии и права ; [составитель Н. М. Кожич]. -- Минск: БГТУ, 2010. -- 72, [1] е.; 20 см. 
-- Библиография: с. 70-71 (30 назв.). -- 250 экз. -- І5ВМ 978-985-530-015-2. -- [10-9712] 

УДК [1747.011]1(075.8) 


2 РЭЛІГІЯ. БАГАСЛОЎЕ 


8843. Религия и обіцество-5: актуальные проблемы свободы совести : сборник науч- 
ных статей международной научно-практической конференции, [6 мая 2010 г., Могилев] / 
под обіцей редакцией В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. -- Могилев : МгГУ, 2010. -- 
261, [1] с.; 20 см. -- В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Мо- 
гилевский государственный университет им. А. А. Кулешова, Кафедра философии. -- Часть 
текста на белорусском языке. -- Библиография в конце научных статей. -- 125 экз. -- 
І5ВА 978-985-480-654-9. -- [10-10031] 

УДК 2(082) 


27 Хрысціянства. Хрысціянскія цэрквы і дэнамінацыі 


8844. Катэхізіс каталіцкага касцёла : кампендый. -- Мінск : Про Хрысто, 2010. -- 
254 с.: іл.; 22 см. -- Прадметны паказальнік: с. 219-247. -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-985-6825- 
34-0 (у пер.). -- [10-9485] 

УДК 272-2824 


8845. Белорусская православная церковь. Комиссия по канонизации. Труды Комис- 
сиий по канонизации в Белорусской православной церкви / Свято-Успенский Жировичский 
ставропигиальный мужской монастырь п. Жировичи Слонимского района Гродненской об- 
ласти Белорусской православной церкви ; [редколлегия: архиепископ Новогрудский и Лид- 
ский Гурий (главный редактор) и др.]. -- Жировичи : Свято-Успенский Жировичский став- 
ропигиальный мужской монастырь п. Жировичи Слонимского района Гродненской области 
Белорусской Православной Церкви, 2010- .-- 22 см. -- Основан в 2009 г. 

Вып. 1: (2006-2010). -- 2010. -- 123 с.: ил. -- Библиография в примечаниях (63 назв.). -- 
300 экз. -- І5ВІ 978-985-90139-6-6. -- [10-10257] 

УДК 271.22(476)-558.7(082) 
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8846. Каррид, Д. Исход : [в 2 т.]: перевод с английского / Джон Каррид. -- Минск: 
Минская фабрика цветной печати, 2010. - 22 см. -- (Серия "Ветхий Завет сегодня"). -- На 
4-й с. переплета: Евангелие и Реформация. -- 1300 экз. -- І5ВМ 978-985-454-538-7 (в пер.). 

Т. 1: (гл. 1-18). -- 396 с. : ил. -- Библиография в примечаниях: с. 377-396. -- 
І5ВА 978-985-454-539-4. -- [10-10252] 

УДК 27-242-273 

8847. Т.2: (гл. 19-40) / перевод с английского [(Сериковой Н. В.]. -- 382 с. --- Библио- 
графия в примечаниях: с. 365-382. -- І5ВМ 978-985-454-540-0. -- [10-10253] 

УДК 27-242-273 

8848. Кирилл (Гундяев В. М. ; патриарх ; 1946- ). Сила нации - в силе духа: книга 
размышлений Святейшего Патриарха Кирилла / [составитель Велько Александр Владимиро- 
ВИЧ]. --- 2-е изд. -- Минск: Белорусская Православная Церковь (Белорусский Экзархат Мос- 
ковского Патриархата), 2010. -- 399 с. ; 21 см. -- Библиография: с. 389-398 (62 назв.). -- 
5000 экз. -- І5ВМ 978-985-511-313-4 (в пер.). -- [10-9939] 

УДК 271.22(4701571)-42 

8849. Краткий молитвослов. Молитвы разные. -- Минск : Белорусский Экзархат, 
2010. -- 96, [1] с., включая обложку ; 14 см. -- Перед выпускными данными: 6-е изд. -- 
10000 экз. -- І5ВМ 978-985-6678-26-7. -- І5ВМ 978-985-667826-7 (ошибоч.). - [10-10303] 

УДК 271.22-534.3 

8850. Краудер, Б. В ожиданий Рождества : рассказ о Симеоне и Анне / Уйльям [т. е. 


Билл] Краудер ; перевод с английского [Александра Капустина]. -- Минск : Религиозная 
миссия "Библейский радиокласс", 2010. -- 30, [1] с. ; 19 ем. -- (Духовные открытия). -- 
3500 экз. -- І5ВМ 978-985-6844-34-1. - [10-10328] 
УДК 27 
8851. Краудер, Б. Рождественские окна / Билл Краудер ; перевод с английского [Алек- 
сандра аа -- Минск: Религиозная миссия "Библейский радиокласс", 2010. - 111 с. 
і оийл. ў 18 --- Перед выпускными данными автор: Краудер Уйльям (Билл). -- 
2000 экз. 2“ 15вх 978-985-6844-33-4. -- [10-9366] 
УДК 27-565.3 


8852. Лопушанский, А. Житие свяіценномученика Алексия Лельчицкого (Могильниц- 
кого) / свяшценник Александр Лопушанский. --- Мозырь : Белый Ветер, 2010. - 30, [1] е. : ил 
20 см. -- (Подвижники ХХ века. Туровская епархия). --- Библиография: с. 31 (20 назв.), биб- 
лиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 512 экз. -- І5ВМ 978-985-538-123-6. 
--. [10-9540] 

УДК 271.22(476)-36 

8853. Покидченко, В. В. Для любви ты создан, человек! / В. В. Покидченко. -- Минск: Бес- 
тпринт, 2010. -- 30 е. ; 20 см. -- 3000 экз. -- І5ВА 978-985-6963-15-8. -- [10-9722] 

УДК 27-42 

8854. Тарас, А. Е. Костел в нашей жизни: 100-летию костела св. Симона и св. Елены в 
Минске посвяіцает автор / А. Е. Тарас. -- Минск: ФУАйнформ, 2010. - 188, [3] е. : ил.; 22 см. -- 
(Нейзвестная история). --- Бияблиография: с. 190-191 (24 назв.), библиографические ссылки в 
подстрочных примечаниях. -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-6868-44-6. - [10-9500] 

УДК 272(476-25)'1910/2010" 

8855. Труханов, М. В. Воспоминания: первые сорок лет моей жизни : [в 2 т.] / протойе- 
рей Михайл Труханов ; [составление, предисловие В. А. Звонковой]. -- Минск : Лучи Со- 
фии, 2010- .--23 см. 

[Т. 1]. -- 2010. -- 319 е.: ил., портр. -- Библиография: е. 314 (10 назв.), библиографиче- 
ские ссылки в подстрочных примечаниях. -- 4000 экз. -- І5ВА 978-985-6869-09-2 (в пер.). -- 
[10-10251] 

УДК 271.22-726.3(092) 

8856. Хлеб наш насушный : ежедневное христианское чтение : в 4 кн. / [перевод с анг- 


лийского: Александр Капустин]. -- Минск : Религиозная миссия "Библейский радиокласс", 
2010- .-- 19см. 
Кн. 1: Январь, февраль, март, 2011. -- 2010. -- 96 с.: ил. -- Тематический указатель 


статей: с. 96. -- 11500 экз. -- І5ВМ 978-985-6844-37-2. -- [10-10327] 
УДК 27-42 
8857. Чистое слово : программа для христианских детских воскресных школ : (11 лет 
обучения) / [составители: В. С. Немцев, В. А. Сахарук ; обіцую редакцию осуіцествил 
В. С. Немцев]. -- Минск: Религиозная обіцина евангельских христиан баптистов "Церковь 
Пробуждение", 2010. -- 48 с. ; 30 см. -- Библиография: с. 46-47 (65 назв.). -- 1000 экз. -- 

[10-9653] 

УДК 27-277-752 
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З ГРАМАДСКІЯ НАВУКІ. СТАТЫСТЫКА. ПАЛІТЫКА. ЭКАНОМІКА. ГАНДАЛЬ. 
ПРАВА. ДЗЯРЖАВА. ВАЕННАЯ СПРАВА. САЦЫЯЛЬНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ. 
СТРАХАВАННЕ. АДУКАЦЫЯ. ФАЛЬКЛОР 


8858. Буткевич, В. В. Мое Отечество. Мы - граждане Республики Беларусь : 4-й класе: 
рабочая тетрадь для факультативных занятий / В. В. Буткевич, Н. Г. Ванина, О. В. Толкачева. 
-- Минск: Пачатковая школа, 2010. -- 70, [1] е.: ил. ; 24 см. -- (Моя рабочая тетрадь). -- 
Часть текста на белорусском языке. -- 2000 экз. -- І5ВА 978-985-6947-78-3. - [10-10370] 

УДК 3(075.2) 

8859. Буткевич, В. В. Мое Отечество. Семья - основа государства : 3-й класе : рабочая 
тетрадь для факультативных занятий / В. В. Буткевич, Н. Г. Ванина, О. В. Толкачева. -- 
Минск: Пачатковая школа, 2010. -- 96 с.: ил. ; 24 см. -- (Моя рабочая тетрадь). -- 2000 экз. 
-- І5ВМ 978-985-6947-79-0. -- [10-10371] 

УДК 3(075.2) 

8860. Лазарев, А. А. Обіцествоведение : 9-11-е классы : более 1500 понятий и терминов / 
А. А. Лазарев. -- 2-е изд., дополненное. -- Минск : Аверсэв, 2011. -- 288 с.; 20 см. -- 
(Школьникам, абитуриентам, учашцимся). --- Библиография: с. 288. -- Указатель понятий и 
терминов: с. 261-287. -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-624-0. -- [10-10439] 

УДК 3(075.3/.4) 

8861. Республика Беларусь: обіцество, политика, экономика, люди / [О. В. Пролес- 
ковский и др.] ; Информационно-аналитический центр при Администрации Президента Рес- 
публики Беларусь. -- Минск : Белорусский Дом печати, 2010. -- 292, [1] е.: ил. ; 22 см. -- 
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Адуло Т. И., Байнев В. Ф., Гусев А. В., 
Захарова Н. Е., Криштапович Л. Е., Лепешко Б. М., Филиппов А. А. -- Библиография: 
с. 284-293 (174 назв.), библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 500 экз. 
-- І5ВА 978-985-6587-92-7 (в пер.). -- [10-10433] 

УДК 3(476) 

8862. Республика Беларусь: обіцество, политика, экономика, люди, 2006-2009 гг. / 
Информационно-аналитический центр при Администрациий Президента Республики Бела- 
русь ; [под обіцей редакцией О. В. Пролесковского]. -- Минск : Информационно-анали- 
тический центр при Администрации Президента Республики Беларусь, 2009. -- 462, [1] е., 
[5] л. ил. ; 23 см. -- 300 экз. -- В переплете. -- [10-10133] 

УДК 3(476)'2006/2009" 


Гл. таксама Хе 9129 


31 Дэмаграфія. Сацыялогія. Статыстыка 


8863. Грибоедова, Й. А. Социально-экономическая статистика : учебно-методический 
комплексе для студентов экономических специальностей / И. А. Грибоедова ; [Частное учре- 
ждение образования "Минский институт управления". -- 6-е изд. -- Минск: МИУ, 2010. -- 
135 с. ; 21 см. -- Библиография: с. 6 (14 назв.). -- 500 экз. -- І5ВА 978-985-490-699-7. - 
[10-10053] 

УДК 31:[3165:33](075.8) 


311 Тэорыя статыстыкі. Статыстычныя метады 


8864. Гапанькова, А. Ф. Обіцая теория статистики : Предмет и методы статистической 
науки. Статистическое наблюдение. Сводка и группировка статистических данных : учебно- 
методическое пособие : [для студентов] / А. Ф. Гапанькова ; Частный институт управления и 
предпринимательства. -- Минск : Частный институт управления и предпринимательства, 
2010. -- 20 с.; 21 см. -- Библиография: е. 20 (7 назв.). -- 150 экз. -- І5ВМ 978-985-6877-95-0. 
-- [10-10124] 

УДК 311(075.8) 

8865. Грибоедова, И. А. Статистика в промышленности : учебно-методический ком- 
плеке для студентов, обучаюіцихся по экономическим специальностям / И. А. Грибоедова, 
Д. Ю. Бусыгин ; [Частное учреждение образования "Минский институт управления". -- 3-е изд. 
-- Минск: МИУ, 2010. -- 157 с.; 21 ем. -- Библиография: с. 157 (15 назв.). -- 500 экз. -- 
І5ВА 978-985-490-698-0. --- [10-9987] 

УДК 311:338.45(075.8) 
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316 Сацыялогія 


8866. Богатая русская женіцина : руководство по инвестированию для женіцин / [ав- 
тор-составитель Вера Надеждина]. --- Минск: Харвест, 2010. -- 254, [1] е. ; 21 ем. -- Перед 
выпускными данными заглавие: Богатая русская женіцина. Руководство по инвестированию 
для женіцин. --- Библиография: с. 249-253. -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-8154-5 (в пер.). 
-- [10-9805] 

УДК 316.6:330.322 

8867. 200 способов успешного манипулирования человеком / [автор-составитель 
Владимир Вячеславович Адамчик]. -- Минск : Харвест, 2010. -- 318, [1] с. ; 21 ем. -- 
3000 экз. (доп. тираж). -- І5ВІ 978-985-16-7901-6 (в пер.). - [10-9817] 


УДК 316.6 
8868. Кийосаки, Р. Т. Заговор богатых : 8 новых правил обраіцения с деньгами / Роберт 
Кийосаки ; [перевел с английского С. Э. Борич]. -- 2-е изд. -- Минск: Попурраи, 2010. -- 


350, [1] с. : ил.; 21 ем. -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. (доп. ти- 
раж). -- І5ВМ 978-985-15-1237-5 (в пер.). -- [10-10135] 
УДК 316.6:336.74 
8869. Кухтова, Н. В. Содержательные и динамические характеристики личности школь- 
ников подросткового возраста с просоциальной направленностью : монография / Н. В. Кух- 
това ; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный уни- 
верситет им. П. М. Машерова. -- Витебск: ВГУ, 2010. -- 195 с.: схемы; 21 ем. -- Библио- 
графия: с. 107-120 (190 назв.). -- 100 экз. -- І5ВА 978-985-517-232-2. -- [10-9470] 
УДК 316.627-053.6 
8870. Максвелл, Д. Искусство обіцения / Джон Максвелл ; [перевел с английского 
С. Э. Борич]. -- Минск : Попурри, 2010. -- 298, [3] с. ; 21 см. -- Издано при участии 
ООО "Харвест" (Минск). -- 3500 экз. -- І5ВМ 978-985-15-1156-9 (в пер.). -- [10-10134] 
УДК 316.6 
8871. Мэрфаи, Д. Как стать уверенным в себе и поднять самооценку / Джозеф Мэрфи ; 
[перевела с английского Л. А. Бабук]. -- 2-е изд. -- Минск: Попурри, 2010. -- 318, [1] с.; 
20 см. -- (Сила вашего подсознания). -- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 
10000 экз. -- І5ВМ 978-985-15-1229-0. -- [10-9891] 
УДК 316.6 
8872. Ньюмен, Б. 10 фантастических способов добиться успеха / Билл Ньюмен ; [перевел 
с английского Е. Г. Гендель]. -- 2-е изд. -- Минск: Попурраи, 2010. -- 109, [1] с. ; 20 см. -- 
5000 экз. -- І5ВМ 978-985-15-1183-5. -- [10-10421] 


УДК 316.6 
8873. Рудко, Е. А. Социология : курс лекций для студентов всех специальностей днев- 
ной и заочной форм обучения / Рудко Е. А. ; Министерство образования Республики Бела- 
русь, Витебский государственный технологический университет. -- Витебск : ВГТУ, 2010. 
-- 106 е. ; 21 см. -- Библиография: с. 102-105 (67 назв.). -- 95 экз. -- І5ВА 978-985-481-203-8. 
-- [10-9364] 
УДК 316(075.8) 
8874. Социнальный мир: роль молодежи в решении проблем ХХІ века : материалы 
УП Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов (Минск, 
28-29 апреля 2010 г.) : в 2 ч. / [редколлегия: И. В. Тимошенко (гл. ред.) и др.]. -- Минск: 
РИВШ, 2010. -- 21 см. -- В надзаголовке: Российский государственный социальный уни- 
верситет, Филиал в г. Минске. -- На титульном л.: к 65-летию Победы в Великой Отечест- 
венной войне. --- Библиография в конце докладов. -- 100 экз. -- І5ВІ 978-985-500-394-7. 
Ч. 1. -- 189 с. -- І5ВМ 978-985-500-392-3. -- [10-9919] 
УДК [316.346.327364.4]-053.66/.81(082) 
8875. Ч. 2. -- 218. -- І5ВМ 978-985-500-393-0. -- [10-9914] 
УДК [316.346.327364.4]-053.66/.81(082) 
8876. 30 способов манипуляциий и управления людьми / [автор-составитель Дудин- 
ский Денис Игоревич]. --- Минск: Харвест, 2009. -- 95 с. ; 20 см. -- 5000 экз. -- І5ВМ 978- 
985-16-7695-4. --- [10-9815] 
УДК 316.6 
8877. Усова, Е. Б. Психология девиантного поведения : учебно-методический комплекс : 
[для студентов] / Е. Б. Усова ; [Частное учреждение образования "Минский институт управ- 
ления"]. --- Минск : МИУ, 2010. -- 179 с.; 21 см. -- Библиография: с. 166-169 (51 назв.), биб- 
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лиография в конце тем. -- Терминологический словарь: с. 164-166. -- 350 экз. -- 
І5ВА 978-985-490-691-1. -- [10-10041] 
УДК 316.624(075.8) 


Гл. таксама Хе 8833, 8835, 8905-06 


32 Палітыка 
321 Формы палітычнай арганізацыі. Дзяржава як палітычная ўлада 


8878. Калинина, Э. А. Обіцая теория государства и права / Э. А. Калинина, А. Л. Козик. 

-- Минск: ПТЧУП "Молодежное", 2011. -- 159 с. ; 20 см. -- (Библиотека юриста). -- Биб- 

лиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 500 экз. -- І5ВА 978-985-6731-57-3. 
--. [10-9910] 

УДК [3217340].01 

8879. Яскевич, Я. С. Основы идеологии белорусского государства : практикум : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений / Я. С. Яскевич, Д. В. Белявцева ; Мини- 

стерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический 


университет. --- Минск : Экоперспектива, 2011. -- 143 с.: схемы; 21 см. -- Библиография: 
с. 113-114, библиография в конце глав, библиографические ссылки в подстрочных примеча- 
ниях. -- Словарь терминов: с. 122-141. -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-469-350-7. -- 
[10-10096] 


УДК 321.01(476)(076.58) 


327 Міжнародныя адносіны. Сусветная палітыка. Знешняя палітыка 


8880. Довгань, Е. Ф. Организация Договора о коллективной безопасности (2002-2009 гг.) / 

Е. Ф. Довгань, А. А. Розанов ; Женевский центр по демократическому контролю над воору- 

женными силами, Обіцественное обьединение "Центр изучения внешней политики и безо- 

пасности". --- Минск: Ковчег, 2010. - 137 с. ; 20 см. -- Библиография: с. 100-116 (156 назв.), 

библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-6950- 
25-7. -- [10-9961] 

УДК 327:355.02(100)"2002/2009" 


327(1-87) Знешняя палітыка зарубежных краін 


8881. Воронович, В. В. Внешняя политика Казахстана (1991-2009) : монография / 

В. В. Воронович, Е. В. Воронович ; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная ака- 

демия Республики Беларусь. --- Минск: ВА РБ, 2010. -- 187 с.; 21 см. -- На обложке авто- 

ры не указаны. -- Библиография: с. 148-187 (648 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-6961- 
56-7. -- [10-10015] 

УДК 327(574)'1991/2009" 


329 Палітычныя партыі і рухі 
329(476) Палітычныя партыі і рухі ў Рэспубліцы Беларусь 


8882. Бондаренко, К. М. Правые партии и их организации в Беларуси (1905-1917 гг.) : 
монография / К. М. Бондаренко ; Министерство образования Республики Беларусь, Моги- 
левский государственный университет им. А. А. Кулешова. -- Могилев: МГУ, 2010. -- 
409, [1] с.: карты; 21 ем. -- Библиография в конце глав. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-480- 
652-5 (в пер.). -- [10-10032] 

УДК 32921(476)'1905/1917" 


Гл. таксама Хе 8972; 


33 Эканоміка. Народная гаспадарка. Эканамічныя навукі 
330 Эканоміка ў цэлым 


8883. Кажуро, Н. Я. Основы экономической теории : учебное пособие для студентов не- 
экономических специальностей высших учебных заведений / Н. Я. Кажуро. -- 2-е изд., сте- 
реотипное. --- Минск : Белорусский Дом печати, 2010. -- 670, [1] с. : схемы ; 22 см. -- 
7000 экз. -- І5ВМ 978-985-6587-89-7. -- [10-10256] 

УДК 330.1(075.8) 
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8884. Микроэкономика : учебное пособие для студентов второго экономического обра- 
зования, аспирантов, преподавателей и научных работников / [М. И. Плотницкий, т. е. Нозд- 
рин-Плотницкий и др.] ; под редакцией М. И. Ноздрина-Плотницкого. -- Минск: Современ- 
ная школа : [Мисанта], 2010. -- 384 с. : ил., схемы; 21 см. -- Авторы указаны на обороте ти- 
тульного л. Авторы также: Корольчук А. К., Лемешевекая Л. В., Радько М. К. -- Библиогра- 
фия в конце глав, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. --- Словарь тер- 
минов и понятий: с. 374-381. -- 1050 экз. -- ІЗВМ 978-985-513-932-5 (Современная школа). 
-- І5ВІ 978-985-6719-85-4 (Мисанта) (в пер.). -- [10-9938] 

УДК 330.101.542(075.8) 

8885. Михалко, Е. Р. Проектирование систем управления рисками хозяйствуюіцих 
субьектов : учебное пособие для студентов, обучаюіцихся по направлению "Экономика" 
(уровень подготовки - магистр) / Е. Р. Михалко, А. В. Дадалко ; Федеральное государствен- 
ное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Фи- 
нансовый университет при Правительстве Российской Федерации" (Финансовый универси- 
тет). -- Минск: ИВЦ Минфина, 2010. -- 211 с.: ил.; 20 см. -- Библиография: с. 207-209 
(35 назв.). -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-6993-01-8. - [10-10264] 

УДК 330.4:[519.715:330.131.7](075.8) 

8886. Филиппова, Л. Е. Проектное финансирование в мировой экономике / Л. Е. Фи- 
липпова. --- Минск : Мисанта, 2009. -- 106 с.: ил.; 20 см. -- Библиография: с. 99-106 (104 назв.). 
-- 100 экз. -- ІЗВМ 978-985-6719-73-1. -- І5ВМ 978-845-6719-73-1 (ошибоч.). -- [10-10431] 

УДК 330:322 


Гл. таксама Хе 8922 


331 Праца. Работадаўцы. Працоўныя. Навука аб працы. Эканоміка працы. 
Арганізацыя працы 


8887. Ганаго, А. Б. Служебные командировки от А до Я / А. Б. Ганаго. -- 2-е изд., пере- 
работанное и дополненное. --- Минск : Информационно-правовое агентство "Регистр", 2011. 
-- 187 с.; 20 см. -- (Подпиеная серия "Современному бухгалтеру"). -- 500 экз. -- І5ВМ 978- 
985-6937-06-7. -- [10-9580] 

УДК 331.346(476) 

8888. Джонсон, Т. Работа на дому / Тори Джонсон, Робин Фридман Спизман ; [перевела 
с английского Ю. Е. Андреева]. -- Минск : Попурри, 2010. -- 271 с. ; 20 см. -- Издано при 
участии ООО "Харвест" (Минск). -- 3500 экз. -- І5ВА 978-985-15-0855-2. -- [10-10136] 

УДК 331.53-027.553 

8889. Кузнецов, И. Н. Охрана труда : учебное пособие : [для студентов высших учебных 
заведений] / И. Н. Кузнецов. -- Минск: Четыре четверти, 2010. -- 172, [3] с.; 20 ем. -- Биб- 
лиография: с. 170-172 (38 назв.). -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-6981-14-5. -- І5ВМ 978-985- 
6981-15-5 (ошибоч.). -- [10-10092] 

УДК 331.45(075.8) 


334 Формы арганізацый і супрацоўніцтва ў эканоміцы 


8890. Дадалко, В. А. Управление российскими корпорациями в кризисном цикле: тен- 
денциий, проблемы, решения / В. А. Дадалко, В. С. Крапивин. -- Минск: ИВЦ Минфина, 
2010. -- 133, [1] с. : схемы; 20 см. -- Библиография: с. 131-133 (50 назв.), библиографиче- 
ские ссылки в подстрочных примечаниях. --- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-6921-97-4. --- [10-9481] 

УДК [[334.7:005]:338.124.4]1(470) 

8891. Киреенко, Н. В. Бизнес-администрирование малых и средних предприятий : посо- 
бие для студентов первой ступени высшего образования по специальности 1-26 02 01 "Биз- 
нес-администрирование" / Н. В. Киреенко, Т. И. Кислая. -- Минск : Мисанта, 2010. -- 165 с.: 
схемы ; 2] см. -- Библиография: с. 164-165. -- 150 экз. -- І5ВА 978-985-6719-89-2. -- 
І5ВА 978-845-6719-89-2 (ошибоч.). -- [10-10024] 

УДК 334.012.63/.64:005(075.8) 


8892. Роіпе ЮБизіпез5 іп (е КериЫІіс оў Веіаги5 / Егазі ёг Уойпе, Мадопа! Аеепсу бог 
Іпуебітепі апё Ргіуайгайоп. -- [Мір : 5. І., 2010]. -- 60, [2] с., уключаючы вокладку : іл. ; 21 см. 
-- На англійскай мове. -- 1000 экз. -- [10-9689] 

Займаючыся бізнесам у Рэспубліцы Беларусь 

УДК 334.012:3(476) 


Гл. таксама Ме 8922; 
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336 Фінансы. Дзяржаўныя фінансы. Фінансы дзяржаўнага сектара. 
Банкаўская справа. Грошы 


8893. Авсейко, М. Н. Кредитный портфель банка и оценка его качества / М. Н. Авсейко. 
-- Минск: Мисанта, 2010. - 159 с. : схемы; 20 см. -- Бияблиография: с. 129-142 (271 назв.). -- 
300 экз. -- І5ВІ 978-985-6719-81-6. - [10-10432] 
УДК 336.717.061(075.8) 
8894. Бельзецкий, А. И. Финансы и финансовый рынок : учебно-методический ком- 
плеке : [для студентов] / А. И. Бельзецкий ; [(Частное учреждение образования "Минский ин- 
ститут управления" ]. -- Минск: МИУ, 2010. -- 442 с.: ил., схемы; 21 ем. -- Библиография: 
с. 437-442 (53 назв.). -- Глоссарий финансовых терминов: с. 383-436. -- 500 экз. -- 
І5ВА 978-985-490-682-9. --- [10-9988] 
УДК [336::658.14/.17]1(075.8) 
8895. Короткевич, А. И. Деньги, кредит, банки : ответы на экзаменационные вопросы : 
[для студентов вузов] / А. И. Короткевич, И. И. Очкольда. -- 3-е изд., переработанное и до- 
полненное. -- Минск : ТетраСистеме, 2010. -- 159 с. : схемы ; 20 см. -- Библиография: 
с. 156-157 (28 назв.). -- 1500 экз. -- І5ВА 978-985-536-110-8. -- [10-9436] 
УДК 336.7(076.3)(075.8) 
8896. Морозова, Н. Н. Финансовый менеджмент : пособие : [для студентов и слушате- 
лей ИПК и ПК] / Н. Н. Морозова, И. В. Васильева ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Могилевский государственный университет им. А. А. Кулешова. -- Могилев : 
МГУ, 2010. -- 376, [1] с. : ил., схемы; 20 ем. -- Библиография: с. 371-376. -- Глоссарий: 
с. 340-370. -- 250 экз. -- І5ВМ 978-985-480-651-8. -- [10-10030] 
УДК 336:005(075.8/.9) 
8897. Муравьева, З. А. Налоги и налогообложение : учебно-методический комплексе : 
[для студентов] / З. А. Муравьева ; [Частное учреждение образования "Минский институт 
управления"]. -- Минск: МИУ, 2010. -- 281 е. ; 21 см. -- Библиография: с. 281 (16 назв.). -- 
1300 экз. -- І5ВМ 978-985-490-669-0. --- [10-10049] 
УДК 336.22(476)(075.8) 
8898. Трамбачева, Т. Д. Формы государственного содействия гражданам в строительст- 
ве (реконструкций) или приобретении жилых помеіцений : учебно-методическое пособие : 
[для студентов] / Т. Д. Трамбачева ; БИП - Институт правоведения. --- Минск : БИП-С Плюс, 
2010. -- 66, [1] е. ; 20 см. -- Библиография: с. 65-66 (14 назв.). -- 250 экз. -- І5ВАМ 978-985- 
523-097-8. -- [10-9870] 
УДК [336.77:332.8521347.27]1(476)(075.8) 
8899. Упроіценная система налогообложения : нормативные правовые акты Республи- 
ки Беларусь : [текст по состоянию на 18.10.2010 г.]. -- Минск: Дикта, 2010. -- 87 е.; 21 см. -- 
500 экз. -- І5ВІ 978-985-494-555-2. - [10-9705] 
УДК 336.221.4(476)(094. 1) 


338 Эканамічнае становішча. Эканамічная палітыка. 
Кіраванне і планаванне ў эканоміцы. Вытворчасць. Паслугі. Цэны 


8900. Герасенко, В. П. Модернизация управления промышленными предприятиями в 
условиях региональной интеграции хозяйствуюіцих субьектов / В. П. Герасенко ; Полесский 
государственный университет. -- Пинск : ПолееГУ, 2010. -- 286, [1] с. : схемы ; 21 см. -- 
Часть текста параллельно на английском, белорусском и русском языках. -- Библиография: 
с. 270-286 (211 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-516-122-7. -- [10-10003] 

УДК 338.45:332.135 

8901. Граіценкова, Т. М. Организация турфирмы : учебно-методический комплеке : 
[для студентов и слушателей] / Т. М. Граіценкова ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра экономи- 
ческой теории. --- Витебск : ВГУ, 2010. -- 130 е. ; 21 см. -- Библиография: с. 10 (12 назв.), 
84-86, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- Словарь основных тер- 
минов: с. 81-83. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-517-224-7. -- [10-9467] 

УДК 338.486.2(075.8/.9) 

8902. Кунгурова, Н. И. Экономика знаний : Труд. Занятость. Экология. Экономика в 
развитии. Социальные препятствия развитию / Н. И. Кунгурова, В. К. Терехов. -- Минск: 
Белорусский Дом печати, 2010. - 1003 с. : ил. ; 25 см. -- Предметный указатель: с. 995-1003. -- 
2000 экз. -- І5ВМ 978-985-6587-88-0 (в пер.). -- [10-9677] 

УДК 338(100) 
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8903. Свиридова, С. В. Ценообразование в стройтельном пройзводстве / С. В. Свиридо- 
ва. -- Минск: Информационно-правовое агентство "Регистр", 2011. -- 122 с. ; 20 см. -- 
500 экз. -- І5ВМ 978-985-6937-09-8. - [10-10441] 

УДК 338.5:69 

8904. Экономика, право и проблемы управления : сборник научных трудов / Частный 
институт управления и предпринимательства ; [редколлегия: Г. Е. Ясников (председатель) 
ий др.]. -- Минск : Частный институт управления и предпринимательства, 2010. -- 
257, [2] е.: ил. ; 25 см. -- Резюме параллельно на русском и английском языках. --- Библио- 
графия в конце научных трудов. -- 100 экз. -- І55Х 2219-1992. -- [10-10187] 

УДК [338.24-:34](082) 


338(476) Эканамічнае становішча Рэспублікі Беларусь 


8905. Беларусь и страны СНГ : статистический сборник / Национальный статистиче- 
ский комитет Республики Беларусь. --- Минск : Национальный статистический комитет Рес- 
публики Беларусь, 2010. -- 142 с. ; 25 см. -- 125 экз. -- І5ВІ 978-985-6858-69-0. --- [10-9685] 

УДК [338.1-:316.421(476:47:57)(083.41) 

8906. Витебская область в цифрах : январь - сентябрь 2010 г. : статистический спра- 
вочник / Национальный статистический комитет Республики Беларусь, Главное статистиче- 
ское управление Витебской области. --- Витебск: [б. и.], 2010. -- 71 с.; 15 ем. -- 35 экз. -- 
[10-10301] 

УДК [338.17316.42]1(476.5)'2010'(083.41) 

8907. Конкурентоспособность туристского комплекса Республики Беларусь : моно- 
графия / [Е. Г. Киреенко и др. ; под обіцей редакцией Е. Г. Киреенко, Д. Г. Решетникова] ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Частное учреждение образования "Инсти- 
тут предпринимательской деятельности". -- Минск : БГПУ, 2010. -- 279 с.: ил. ; 20 см. -- 
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Блиіц В. Л., Гончарук Н. А., Гор- 
былева И. А., Копанев А. С., Ложкина Л. Н., Решетников Д. Г., Решетникова А. Н., Сасим Л. В., 
Сороко П. О., Тарасенок А. И., Тарасенок З. Н., Траскевич А. Г. -- Библиография: с. 274-279 
(84 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-541-028-8. -- [10-10261] 

УДК 338.48:339.137(476) 

8908. Коэволюционная динамика и стратегии инновационного развития Республи- 
ки Беларусь : монография / [А. И. Лойко и др.]. -- Минск: БНТУ, 2010. -- 294, [1] с.; 21 см. -- 
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Мушинский Н. И., Старжин- 
ский В. П., Якимович Е. Б. -- Бияблиография в конце тем. -- 100 экз. -- І5ВА 978-985-525- 
315-1. -- [10-9727] 

УДК 338.1:001.895(476) 

8909. Национальная инновационная система Республики Беларусь: состояние и 
перспективы развития : материалы международной научной конференции - чтений, по- 
свяшенных памяти известного белорусского и российского ученого-экономиста Михаила 
Вениаминовича Научителя (Гомель, 21-22 октября 2010 г.) / [редколлегия: Б. В. Сорвиров, 
О. С. Башлакова (ответственные редакторы) и др.]. -- Гомель : ГГУ, 2010. -- 243 с. : схемы; 
29 см. -- В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Гомельский го- 
сударственный университет им. Франциска Скорины. -- Библиография в конце докладов. -- 
100 экз. -- І5ВМ 978-985-439-493-0. - [10-9672] 

УДК 338.1(476)(082) 

8910. Национальная экономика Беларуси : ответы на экзаменационные вопросы : [для 
студентов вузов / Н. Л. Ильйн и др.]. -- Минск: ТетраСистемс, 2010. -- 205 с. ; 20 см. -- 
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Рябова С. С., Соколинская Т. В., 
Шаркова О. Э. -- Библиография: с. 201-202 (16 назв.). -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-536- 
116-0. -- [10-9709] 

УДК 338.1(476)(076.3)(075.8) 

8911. Районное собрание уполномоченных по избранию участников четвертого 
Всебелорусского народного собрания. Московский район г. Минска : 5 ноября 2010 г. -- 
[Минск : б. и.], 2010. -- 23, [2] с., включая обложку ; 21 см. -- 750 экз. -- [10-9978] 

УДК 338.45(476-25-212) 

8912. Еоод апа аегісШіцгаі зесёог бе есопоту оЁ Фе ВериЫІіс о Веіагі5 / [Міпізігу оў 
АвгісПішге апа Еооа о? бе КерцЫІіс оЁ Ве]агіз]. -- [Минск : б. и., 20102]. -- 35 е.: ил.; 22 ем. 
-- Обложка на английском языке. -- Текст параллельно на русском и английском языках. -- 
1000 экз. -- [10-10207] 

УДК 338.43(476) 
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8913. Еогеіеп іпуезіоі5' опіае (о Веіаги5 / Міпізігу оГ Есопоту оЁ бе КеробІіс оЁ Веіагі, 
[азе бог Есопотіс Ке5еагср оЁ Фе Міпізіту оЁ Есопоту оЁ Фе КериубІіс оЁ Ве!агіз]. -- 
[МіазК : 5. 1.], 2010. -- 48, [29] е., уключаючы вокладку: іл. ; 30 см. -- На англійскай мове. -- 
550 экз. -- [10-9692] 

Даведнік па Беларусі для замежных інвестараў 

УДК [338.45::339.941(476) 


Гл. таксама Хе 8916 


338(1-87) Эканамічнае становішча зарубежных краін 
Гл. Хе 8905 


339 Гандаль. Міжнародныя эканамічныя адносіны. Сусветная гаспадарка 
339.1 Агульныя пытанні гандлю. Рынак 


8914. Акулич, И. Л. Маркетинг : практикум: учебное пособие для студентов экономи- 
ческих специальностей высших учебных заведений / И. Л. Акулич. -- 3-е изд., переработан- 
ное и дополненное. --- Минск : Вышэйшая школа, 2010. -- 411, [1] с. : схемы; 21 см. -- Биб- 
лиография: с. 409-410 (30 назв.). -- 1500 экз. -- І5ВІМ 978-985-06-1865-8 (в пер.). -- [10-9401] 

УДК 339.138(076.58) 

8915. Акулич, И. Л. Маркетинг : учебник для студентов высших учебных заведений по 
экономическим специальностям / И. Л. Акулич. -- 7-е изд., переработанное и дополненное. 
-- Минск: Вышэйшая школа, 2010. -- 524, [1] с. : схемы ; 21 см. -- Библиография: 
с. 510 (14 назв.). -- 2500 экз. -- І5ВМ 978-985-06-1906-8 (в пер.). -- [10-10424] 

УДК 339.138(075.8) 

8916. Национальная конкурентоспособность Беларуси: отвечая на современные 
вызовы / [Анастасия Гламбоцкая и др.] ; под редакцией Игоря Пелипася. -- Минск: Бел- 
принт, 2010. -- 200 с. : схемы; 24 см. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы 
также: Крук Д., Ракова Е., Скриба А., Точицкая И., Шиманович Г. --- Библиография в конце 
глав, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 250 экз. -- І5ВА 978-985- 
459-192-6. -- [10-10190] 

УДК [339.1377338.1](476) 

8917. Основные правила торговли : извлечения из нормативных документов, регули- 
руюіцих вопросы торговой и торгово-производственной деятельности на территории Рес- 
публики Беларусь с изменениями и дополнениями / ООО "Научно-информационный центр - 
БАК" ; [составители: В. Н. Радевич, О. В. Скурко]. -- Минск : НИЦ-БАК, 2010. -- 519е.; 
24 см. -- 700 экз. -- І5ВМ 978-985-6842-19-4. -- [10-9679] 

УДК 339. 1(476)(094.1) 

8918. ІЦербакова, С. Г. Маркетинговые исследования. Маркетинговые коммуникаций : 
учебно-методический комплеке : [для студентов-заочников] / С. Г. ІЦербакова, И. Г. Рокши- 
на, И. Г. Разумовская ; [Частное учреждение образования "Минский институт управления" ]. 
г. 2-е изд. -- Минск: МИУ, 2010. -- 300 с. : ил., схемы; 21 см. -- Библиография: с. 144 
(14 назв.), 299-300 (35 назв.), библиография в конце тем. -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-490- 
692-8. -- [10-9992] 

УДК 339.138(075.4) 


339.3 Унутраны гандаль 


8919. Рынок "Привоз" : 15 лет. -- [Б. м.: б. и., 2010]. -- 11 с., включая обложку : ил.; 
30 см. -- 100 экз. -- [10-9629] 
УДК 339:3(476.2-21 Мозырь)" 1995/2010" 


339.5 Знешні гандаль. Міжнародны гандаль. 
Знешнегандлёвая палітыка. Мытныя пошліны 


8920. Мацкевич, В. В. Таможенные отношения : тексты лекций для студентов экономи- 
ческих специальностей очной и заочной форм обучения / В. В. Мацкевич ; Белорусский го- 
сударственный технологический университет. -- Минск: БГТУ, 2010. - 185, [1] е. ; 20 см. -- 
Библиография: с. 182 (15 назв.). -- 300 экз. -- І5ВА 978-985-434-995-4. -- [10-9713] 

УДК 339.543(476)(075.8) 


24 


8921. Таможенный кодекс Таможенного союза : с обзором изменений таможенного 
законодательства / [автор обзора Ю. Н. Кудрявец]. -- Минск: Амалфея, 2010. -- 373, [1] с.; 
20 см. -- 1000 экз. (доп. тираж). -- І5ВМ 978-985-441-880-3. - [10-10105] 

УДК 339.543(476::574:470)(094.4) 


8922. Ехрогі бг іпуезбтепі5 : Веіапіз/Сегтапу : [іпіегаайопа! іпбоптайуе-гергезепіайуе 
саіаіоеце / еаіюг-іп-сріе? - ЗБуеДапа Гобгіуапік ; ігапзіайбоп (іпіо Епе[ізр) - БІепа Ргізігоп ; 
(гапвіІайоп (іпю Сегтап) - УйаПу Вогізеако]. -- [МіазЕ : 5. п., 20102]. -- 63 е.: іл. ; 30 см. -- 
На англійскай мове. -- 1000 экз. -- [10-10206] 

Экспарт і інвестыцыі 

УДК [339.5647330.322:334.7](476:430) 


Гл. таксама Ме 8924 


339.7 Міжнародныя фінансы 


8923. Попова, Л. О. Кредитные и расчетные операции во внешнеэкономической дея- 
тельности : учебно-методическое пособие : [для студентов] / Л. О. Попова ; Частный инсти- 
тут управления и предпринимательства. -- Минск: Частный институт управления и пред- 
принимательства, 2010. -- 41 с. : схемы; 21 см. -- Библиография: с. 40 (15 назв.). -- 100 экз. 
-- І5ВА 978-985-6877-98-1. -- [10-10122] 

УДК 339.727(075.8) 


339.9 Знешнеэканамічныя сувязі. Знешнеэканамічная палітыка. 
Міжнародныя эканамічныя адносіны. Сусветная гаспадарка 


8924. Беларусь- Йталия з Віеіогіззіа-ПаНа : издание белорусско-итальянского сотруд- 
ничества / [редколлегия: А. К. Аверьянов, Б. Я. Смолкин, Д. Нетти]. -- Минск: Националь- 
ный центр маркетинга и коньюнктуры цен, 2010. -- 68, [1] с., включая обложку : ил. ; 
30 см. --- Параллельно на русском и итальянском языках. -- 2000 экз. -- [10-9652] 

УДК [339.9::339.51(476:450) 

8925. Белицкий, В. Ф. Программа ТАСИС ЕС в Беларуси. Главные итоги / В. Ф. Белиц- 
кий, Б. М. Смолин ; (под редакцией Орлова Л. П.). -- Минск: Промкомплекс, 2010. -- 281 с.; 
21 см. -- Библиография: с. 120-135 (180 назв.), бияблиографические ссылки в подстрочных 
примечаниях. -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-6969-09-9. --- [10-9494] 

УДК 339.96:62(4-672ЕС:476) 

8926. Зубко, Н. М. Международная экономика : ответы на экзаменационные вопросы : 
[для студентов вузов] / Н. М. Зубко, А. Н. Каллаур. -- 2-е изд. -- Минск: ТетраСистемс, 
2010. -- 159 с.: ил.; 20 см. -- Библиография: с. 155-156 (27 назв.). -- 2000 экз. -- І5ВМ 978- 
985-536-117-7. -- [10-9917] 

УДК 339.9(076.3)(075.8) 

8927. Леонович, А. Н. Международные военно-экономические отношения : учебное по- 
собие для курсантов военных учреждений, обеспечиваюіцих получение высшего образова- 
ния, и слушателей командно-штабного факультета УО "Военная академия Республики Бела- 
русь" / А. Н. Леонович ; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Рес- 
публики Беларусь. --- Минск: ВА РБ, 2010. -- 87 с.; 21 см. -- На обложке автор не указан. 
-- Библиография: с. 79-87 (151 назв.). -- Глоссарий: с. 68-73. -- 100 экз. -- І5ВАМ 978-985- 
6961-50-5. -- [10-9570] 

УДК 339.9:338.245(075.8/.9) 

8928. Международные экономические отношения : учебно-методическое пособие : 
[для студентов / В. К. Матюшевская и др. ; под обіцей редакцией В. К. Матюшевской] ; Ча- 
стный институт управления и предпринимательства. --- Минск : Частный институт управле- 
ния и предпринимательства, 2010. - 57 с. ; 21 ем. -- Авторы указаны на обороте титульного л. 
Авторы также: Венгер С. О., Лукьянюк Т. М., Мацкевич Л. И., Мертвиццев О. Д., Попова Л. О. -- 
Библиография: с. 55-57 (42 назв.). -- 300 экз. -- І5ВА 978-985-6971-02-3. -- [10-10120] 

УДК 339.9(075.8) 


8929. Рагіпеіз : Веіагізіап іпуезітепі бога, Моуетбег 17, 2010, Егапкбаг ат Маі. -- 
[МіпазК : 5. І., 2010]. -- [28] е.: іл. ; 30 ем. -- На англійскай мове. -- 550 экз. -- [10-9693] 
Партнёры 
УДК 339.94(476) 


Гл. таксама Хе 8913 
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34 Права. Юрыдычныя навукі 
Гл. Хе 8904 


340 Права ў цэлым. Метады і дапаможныя прававыя навукі 


8930. Статут Вялікага княства Літоўскага, 1588 : [юбілейнае выданне / Беларускі 
дзяржаўны універсітэт, Юрыдычны факультэт ; транскрыпцыя тэксту падрыхтавана С. А. Бала- 
шэнка, Т. І. Доўнар, Л. Л. Голубевай]. -- [Факсімільнае выд.]. -- [Мінск : б. в.], 2010. -- 
612, 612 с. раздз. паг.: іл. ; 22 см. -- Загаловак тытульнага л., пераплёту і тэкст на старабелару- 
скай мове. -- Частка тэксту паралельна на беларускай, рускай і англійскай мовах. -- 
500 экз. -- У пераплёце. -- [10-9363] 

УДК 340.153(476)'1588"(094) 


8931. Бочков, А. А. Основы правовых знаний для школьников : пособие / А. А. Бочков, 

Т. В. Сафонова ; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государствен- 

ный университет им. П. М. Машерова, Кафедра истории и теории права. -- Витебск: ВГУ, 

2010. -- 211 е.: ил. ; 21 см. -- Библиография: с. 207-211 (56 назв.), библиографические 
ссылки в подстрочных примечаниях. -- 350 экз. -- І5ВМ 978-985-517-249-0. - [10-9478] 

УДК 340(075.3) 

8932. Психология юридического труда : учебно-методический комплеке : [для студен- 

тов специальности "Психология" / Частное учреждение образования "Минский институт 

управления" ; автор-составитель Е. И. Скуратович]. -- 2-е изд. -- Минск: МИУ, 2010. -- 

315 с.: ил. ; 21 см. -- Библиография: с. 309-315 (104 назв.). -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-490- 

696-6. -- [10-10043] 
УДК 340:159.9(075.8) 


Гл. таксама Хе 8878 


341 Міжнароднае права 


8933. Международное публичное право. Обіцая часть : учебное пособие для студен- 
тов высших учебных заведений по юридическим специальностям / [Бровка Ю. П. и др.] ; 
под редакцией Ю. П. Бровки, Ю. А. Лепешкова, Л. В. Павловой. -- Минск: Амалфея, 2010. 
--494, [1] с.; 21 см. -- Авторы указаны на 3-й с. Авторы также: Вашкевич А. Е., Величков- 
ский А. В., Гришкевич О. В., Дейкало Е. А., Зыбайло А. И., Калугин В. Ю., Коннова Е. В., 
Кузнецова Е. В., Лепешков Ю. А., Михалева Т. Н., Павлова Л. В., Симонян Г. В., Ушакова Т. Е., 
ІЦукин А. В. -- Библиография в конце глав, библиографические ссылки в подстрочных при- 
мечаниях. -- 1100 экз. -- І5ВМ 978-985-441-895-7 (в пер.). -- [10-9903] 

УДК 341.1/.8(075.8) 


342 Дзяржаўнае права. Канстытуцыйнае права. Адміністрацыйнае права 


8934. Выборы: избирательные системы и технологии : монография / [Н. Н. Малишев- 
ский и др.] ; под редакцией Н. Н. Малишевского ; Академия управления при Президенте 


Республики Беларусь. -- Минск: Академия управления при Президенте Республики Бела- 
русь, 2010. -- 161 с. : схемы; 20 см. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы 
также: Астаповский В. Е., Ильйн М. В., Лозовик Н. И., Семенова В. Н. -- Библиография: 


с. 43 (5 назв.), 123-152 (425 назв.). -- 150 экз. -- І5ВМ 978-985-527-013-4. -- [10-10415] 
УДК 342.8(476) 
8935. Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изменениями и дополнениями, 
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октября 2004 г. -- 
6-е изд., стереотипное. --- Минск : Национальный центр правовой информации Республики 
Беларусь, 2010. -- 62, [2] с. ; 20 см. -- Алфавитно-предметный указатель: с. 42-63. -- 
5700 экз. -- І5ВМ 978-985-6928-11-9. --- [10-9973] 
УДК 342.4(476) 
8936. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об администра- 
тивных правонарушениях : 20 декабря 2006 г. Хе 194-3 : [принят Палатой представителей 
9 ноября 2006 г. : одобрен Советом Республики І декабря 2006 г.]: в Кодеке с 15 июля 2010 г. 
изменения не вносились. -- Минск : Амалфея, 2010. -- 203 с. ; 21 см. -- 500 экз. -- 
І5ВА 978-985-441-902-2. --- [10-9920] 
УДК 342.9(476)(094.4) 
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8937. Телятицкая, Т. В. Административное право : учебно-методический комплекс : 
[для студентов] / Т. В. Телятицкая, П. И. Леішинский ; [Частное учреждение образования 
“Минский институт управления" ]. -- Минск : МИУ, 2010. -- 291 с.; 21 см. -- Библиогра- 
фия: с. 284-291 (79 назв.). -- 300 экз. -- І5ВА 978-985-490-688-1. -- [10-10045] 

УДК 342.9(476)(075.8) 


Гл. таксама Хе 8954, 8961 


343 Крымінальнае права. Крымінальнае судаводства. 
Крыміналогія. Крыміналістыка 


8938. Безлюдов, О. А. Обіцая часть уголовного права Республики Беларусь : (альбом 
схем) : учебно-методическое пособие : [для студентов] / О. А. Безлюдов ; Частный институт 
управления и предпринимательства. --- Минск : Частный институт управления и предприни- 
мательства, 2010. - 100 с.; 21 см. -- 150 экз. -- І5ВМ 978-985-6877-84-4. -- [10-10118] 

УДК 343.2(476)(084.2)(075.8) 

8939. Гридюшко, П. В. Иные меры уголовно-процессуального принуждения : моногра- 
фия / П. В. Гридюшко, В. В. Мелешко. --- Минск : Национальная библиотека Беларуси, 2010. 
-- 158 с. ; 21 ем. -- Библиография: с. 137-158 (238 назв.). -- 50 экз. -- І5ВМ 978-985-6879- 
43-5. -- [10-10013] 

УДК 343.13(476) 

8940. Гулякевич, Д. Л. Уголовное право Республики Беларусь. Обіцая часть : практи- 
кум : учебное пособие для студентов высцих учебных заведений по специальностям "Пра- 
воведение", "Экономическое право", "Политология" / Д. Л. Гулякевич, Э. А. Саркисова. -- 
Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. -- 428, [1] с.; 22 см“; І электронно-оптический диск (СР-К). -- 
Библиография: с. 426-429, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 500 экз. 
--І5ВІ 978-985-491-036-9 (в пер.). - [10-9741] 

УДК 343.2(476)(076.58) 

8941. Данилевич, А. А. Уголовный процесс : практикум : учебное пособие для студен- 
тов высших учебных заведений по специальностям "Правоведение", "Экономическое право", 
"Международное право", "Политология" / А. А. Данилевич, В. П. Лагойский. -- Минск: Амал- 
фея, 2010. - 375 с. ; 20 ем. -- Библиография в тексте. -- 500 экз. -- І5ВАХ 978-985-441-865-0. 
-- [10-10104] 

УДК 343.1(476)(076.58) 

8942. Криминалистика : учебник для студентов и курсантов высших учебных заведе- 
ний по юридическим специальностям : в З ч. / Министерство внутренних дел Республики 
Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь ; под редакцией 
Г. Н. Мухина. -- 2-е изд., исправленное. -- Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 
2010- .- 20 см.-- Авторы 1-йч.: А. Й. Габа и др. -- І5ВМ 978-985-427-619-9. 

Ч. 2: Криминалистическая тактика / [И. А. Аниіценко и др.]. -- 2010. -- 243 с. -- Авто- 
ры указаны на обороте титульного л. Авторы также: Габа А. И., Грамович Г. И., Дергай Г. Б., 
Исютин-Федотков Д. В., Климова Е. И., Логвин В. М., Маркова О. В., Мухин Г. Н., Пору- 
бов Н. И., Федоров Г. В. --- Библиография: с. 235-240. - 1000 экз. -- І5В 978-985-427-621-2. 
--. [10-9459] 

УДК 343.98(075.8) 

8943. Левданская, Н. Е. Судебно-бухгалтерская экспертиза : учебно-методический 
комплекс : [для студентов вузов] / Н. Е. Левданская ; [Частное учреждение образования 
"Минский институт управления"]. -- 2-е изд., исправленное. -- Минск : МИУ, 2010. -- 
160 с.; 21 см. -- Библиография: с. 154-155 (15 назв.). -- 370 экз. -- І5ВМ 978-985-490-703-1. 
--. [10-9994] 

УДК 343.148.5(075.8) 

8944. Проблемы совершенствования деятельности правоохранительных органов в 
сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веішеств и их прекурсоров : межведомственная научно-практическая конференция (Минск, 
22 октября 2010 г.) : тезисы докладов / [под редакцией Т. А. Кокориновой]. -- Минск: Ака- 
демия МВД Республики Беларусь, 2010. -- 83 с. ; 20 см. -- В надзаголовке: Министерство 
внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-427-632-8. - [10-9460] 

УДК 343.575.4:343.85(476)(043.2) 

8945. Судебный процесе по делу о злодеяниях, совершенных немецко-фа- 
шистскими захватчиками в Белорусской ССР (15-29 января 1946 года) / Министерство 
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юстициий Республики Беларусь. --- Минск : Редакция журнала "Юстиция Беларуси", 2010. -- 
447 с.; 21 см. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-90229-1-3 (в пер.). -- [10-9953] 
УДК [343.337:344.3194](476)' 1946" 
8946. Уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь : 11 января 2000 г. 
Хе 365-3: принят Палатой представителей 14 декабря 1999 г. : одобрен Севетом Республики 
22 декабря 1999 г. : в Кодекс с 5 мая 2010 г. изменения не вносились. -- Минск: Амалфея, 
2010. -- 231 с. ; 20 см. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-441-883-4. -- [10-9922] 
УДК 343.8(476)(094.4) 
8947. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь : 16 июля 1999 г. 
Хе 295-3: [принят Палатой представителей 24 июня 1999 г. : одобрен Советом Республики 
30 июня 1999 г.] : в Кодекс с 5 мая 2010 г. изменения не вносились. -- Минск : Амалфея, 
2010. -- 508 с. ; 20 см. -- 2100 экз. -- І5ВА 978-985-441-904-6. -- [10-9600] 
УДК 343.13(476)(094.4) 
8948. Шостак, М. А. Уголовный процесс. Особенная часть : ответы на экзаменационные 
вопросы : [для студентов вузов] / М. А. Шостак. -- 3-е изд., переработанное и дополненное. 
-- Минск : ТетраСистемс, [2011]. -- 239 с. ; 20 ем. -- Библиография: с. 233-234 
(21 назв.). -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-985-536-125-2. -- [10-10492] 
УДК 343.:3/.7(476)(076.3)(075.8) 
8949. Ястреб, Д. С. Уголовное право : учебно-методический комплексе : [для слушателей 
ИПК и ПК] / Д. С. Ястреб ; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский го- 
сударственный университет им. П. М. Машерова, Институт повышения квалификации и пе- 
реподготовки кадров. --- Витебск : ВГУ, 2010. -- 115 с. ; 21 см. -- Бияблиография: с. 88-91, 
94-115. -- 100 экз. -- І5ВА 978-985-517-238-4. -- [10-9469] 
УДК 343(476(075.9) 


Гл. таксама Хе 9013 


346 Гаспадарчае права. Прававыя пытанні дзяржаўнага рэгулявання эканомікі 


8950. Вабиіцевич, С. С. Хозяйственное право : в соответствии с хозяйственным законо- 
дательством Республики Беларусь по состоянию на 1 сентября 2010 г. : с учетом положений 
нормативных правовых актов, вступаюіцих в силу с І января 2011 г. / С. С. Вабиіцевич, 
И. А. Маньковский. -- Изд. 4-е, измененное и дополненное. -- Минск: ПТЧУП "Молодеж- 


ное", 2010. -- 303 с. ; 20 см. -- (Библиотека экономиста). --- Библиографические ссылки в 
подстрочных примечаниях. -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-6731-58-0. -- [10-9912] 
УДК 346(476) 


8951. Правовое обеспечение инновационного развития экономики Республики Бе- 
ларусь : материалы международной научно-практической конференции (21-22 октября 2010 г., 
г. Минск) / [редколлегия: И. Н. Колядко (главный редактор) и др.]. -- Минск : Позитив- 
центр, 2010. -- 551 е. ; 21 см. -- В надзаголовке: Белорусский государственный университет, 
Национальный центр законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, Ин- 
ститут переподготовки и повышения квалификации судей, работников прокуратуры, судов и 
учреждений юстиции Белорусского государственного университета. --- Часть текста на анг- 
лийском языке. --- Библиография в конце докладов. -- 250 экз. -- І5ВМ 978-985-6983-02-6. 
-- [10-10004] 

УДК 346:[338.1:001.895](476)(082) 

8952. Штейнер, А. И. Правовое обеспечение принципа доступности в хозяйственном 
судопройзводстве / А. И. Штейнер. -- Минск: РИВШ, 2010. -- 134 с.; 21 см. -- Библиогра- 
фия: с. 118-134 (175 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-500-391-6. --- [10-9878] 

УДК 346.91(476)(075) 


347 Грамадзянскае права. Судовы лад 


8953. Артюшенко, Н. Н. Правовое регулирование транспортной деятельности в Респуб- 
лике Беларусь : учебно-методическое пособие : [для студентов] / Н. Н. Артюшенко ; Част- 
ный институт управления и предпринимательства. --- Минск : Частный институт управления 
и предпринимательства, 2010. -- 110 с. : схемы; 21 см. -- Библиография: с. 104-108, биб- 
лиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-6877-93-6. 
--[10-10117] 

УДК 347.763(476)(075.8) 
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8954. Барановская, И. М. Методы адвокатирования и зашцита прав женіцин в Республи- 
ке Беларусь / И. М. Барановская. -- Брест : Альтернатива, 2010. -- 136 с.: ил.; 21 см. -- 
Библиография: с. 100-119 (255 назв.). -- 150 экз. -- І5ВМ 978-985-521-186-1. -- [10-9896] 

УДК [347.965.47:342.7]-055.2(476) 

8955. Бондаренко, Н. Л. Гражданское право. Обіцая часть : ответы на экзаменационные 
вопросы : [для студентов вузов] / Н. Л. Бондаренко. -- 7-е изд., переработанное. --- Минск: 
ТетраСистемс, 2010. -- 159 е. ; 20 см. -- Бияблиография: с. 150-153 (42 назв.). -- 3100 экз. -- 
І5ВА 978-985-536-120-7. -- [10-9951] 

УДК 347.1(476)(076.3)(075.8) 

8956. Бондаренко, Н. Л. Гражданское право. Особенная часть : ответы на экзаменаци- 
онные вопросы : [для студентов вузов] / Н. Л. Бондаренко. -- 5-е изд., переработанное. -- 
Минск: ТетраСистемс, [2011]. -- 156 с. ; 20 см. -- Библиография: с. 143-149 (74 назв.). -- 
3100 экз. -- І5ВМ 978-985-536-123-8. -- [10-10493] 

УДК 347.2/.7(476)(076.3)(075.8) 

8957. Бруй, М. Г. Семейное право : ответы на экзаменационные вопросы : [для студен- 
тов вузов] / М. Г. Бруй. -- 3-е изд., переработанное и дополненное. --- Минск : ТетраСистемс, 
2010. -- 287 с. ; 20 ем. -- Библиография: с. 270-282 (147 назв.). -- 1500 экз. -- І5ВМ 978- 
985-536-115-3. -- [10-9437] 

УДК 347.61/.64(476)(076.3)(075.8) 

8958. Гражданский кодекс Республики Беларусь : 7 декабря 1998 г. Ме 218-3 : [принят 
Палатой представителей 28 октября 1998 г. : одобрен Советом Республики 19 ноября 1998 г.]: 
в Кодеке с 16 июля 2010 г. изменения не вносились. -- Минск: Амалфея, 2010. -- 746 с.; 
21 см. -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-985-441-906-0 (в пер.). - [10-10025] 

УДК 347(476)(094.4) 

8959. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье : [(принят Палатой представителей 
З июня 1999 г. : одобрен Советом Республики 24 июня 1999 г.] : с изменениями и дополне- 
ниями по состоянию на 15 октября 2010 г. -- Минск: Национальный центр правовой ин- 
формации Республики Беларусь, 2010. - 143, [1] с. ; 21 ем. -- Алфавитно-предметный ука- 
затель: с. 120-136. -- 3400 экз. -- І5ВІМ 978-985-6928-24-9 (в пер.). - [10-10139] 

УДК 347.61/.64(476)(094.4) 

8960. Кодеке Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей : 29 июня 2006 г. 
Хе 139-3: [принят Палатой представителей 31 мая 2006 г. : одобрен Советом Республики 
16 июня 2006 г.] : в Кодеке с 28 декабря 2009 г. изменения не вносились. -- Минск: Амал- 
фея, 2010. -- 148 с.; 20 см. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-441-898-8. -- [10-9921] 

УДК 347.97/.99(476)(094.4) 

8961. Куда и как правильно писать жалобу, чтобы отстоять свой права : [с образца- 
ми документов на все случай жизни / автор-составитель Надеждина Вера]. -- Минск: Хар- 
вест, 2010. -- 318, [1] с.; 21 ем. -- Библиография: с. 299-312. -- 5000 экз. (доп. тираж). -- 
І5ВА 978-985-16-8158-3 (в пер.). -- [10-9797] 

УДК [347.922"342.736](470) 

8962. О хозяйственных обіцествах : Закон Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. 
Хе 2020-ХІІ, в редакции от 10 января 2006 г. Хе 100-3, с изм. и доп. от 8 июля 2008 г. Хе 372-3, 
15 июля 2010 г. Хе 168-3. -- Минск : Дикта, 2010. -- 123 е.; 21 см. -- 500 экз. -- ІЗВМ 978- 
985-494-551-4. - [10-9923] 

УДК 347.72(476)(094.1) 

8963. Пользование жилыми помеіцениями : сборник нормативных правовых актов 
Республики Беларусь / [составитель В. В. Савицкий]. --- Минск : Дикта, 2010. -- 281 с.; 21 ем. -- 
500 экз. -- І5ВІМ 978-985-494-548-4. -- [10-10286] 

УДК 347.254(476)(094.1) 

8964. Скобелева, Ю. В. Гражданское процессуальное право : курс лекций для студентов 
специальностей 1-25 01 07 "Экономика и управление на предприятии", 1-96 01 01 "Тамо- 
женное дело" / Ю. В. Скобелева ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорус- 
ский национальный технический университет, Кафедра экономики и права. -- Минск: 
БНТУ, 2010. -- 91, [1] е. ; 21 см. -- Библиография: с. 90-91 (32 назв.). -- 100 экз. -- 
І5ВА 978-985-525-448-6. -- [10-9740] 

УДК 347.9(476)(075.8) 

8965. Стройтельство и приобретение жилья в собственность : сборник нормативных 
правовых актов Республики Беларусь / [составитель В. В. Савицкий]. -- Минск : Дикта, 
2010. -- 375 е. ; 21 ем. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-494-549-1. -- [10-10285] 

УДК 347.254(476)(094.1) 
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8966. Учет граждан, нуждаюіццихся в улучшении жилиіцных условий, и предостав- 
ление жилых помеіцений : сборник нормативных правовых актов Республики Беларусь / [со- 
ставитель В. В. Савицкий]. -- Минск : Дикта, 2010. -- 355 с. ; 20 см. -- 500 экз. -- 
І5ВА 978-985-494-547-7. -- [10-10284] 

УДК 347.254(476)(094.1) 

8967. Федорова, Ю. А. Основы управления интеллектуальной собственностью : ответы 
на вопросы к зачету : пособие для студентов высших и средних специальных учебных заве- 
дений, обучаюіцихся по юридическим, экономическим и гуманитарным специальностям / 
Ю. А. Федорова, Д. В. Иванова. -- Минск : Издательство Гревцова, 2011. -- 134, [1] с.; 
20 см. -- Библиография: с. 128-136 (95 назв.). -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-985-6954-12-5. -- 
[10-9930] 

УДК 347.77/.78(076.3)(075.8) 


Гл. таксама Хе 8898, 8991 


349 Спецыяльныя галіны права. Галіны права змешанага характару 
349.4 Зямельнае права. Права планавання населеных месцаў 


8968. Бакиновская, О. А. Земельное право : ответы на экзаменационные вопросы : [для 
студентов вузов] / О. А. Бакиновская. -- 4-е изд., переработанное и дополненное. --- Минск: 
ТетраСистемс, 2010. -- 224 е. ; 20 см. -- Бияблиография: с. 218-220 (43 назв.). -- 1500 экз. -- 
І5ВА 978-985-536-111-5. -- [10-9438] 

УДК 3494(476)(076.3)(075.8) 

8969. Кодекс Республики Беларусь о земле : 23 июля 2008 г. Хе 425-3 : принят Палатой 
представителей 17 июня 2008 г. : одобрен Советом Республики 28 июня 2008 г. -- Минск: Амал- 
фея, 2010. -- 128 с. ; 20 см. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-441-875-9. --- [10-10106] 

УДК 34941(476)(094.4) 

8970. Кодеке Республики Беларусь о земле : [принят Палатой представителей 
17 июня 2008 г. : одобрен Советом Республики 28 июня 2008 г.] : с изменениями и дополне- 
ниями по состоянию на 24 сентября 2010 г. -- Минск: Национальный центр правовой ин- 
формации Республики Беларусь, 2010. -- 107, [4] с. ; 20 см. -- Алфавитно-предметный ука- 
затель: с. 96-103. -- 3200 экз. -- І5ВА 978-985-6928-23-2. -- [10-9977] 

УДК 34941(476)(094.4) 


35 Дзяржаўнае адміністрацыйнае кіраванне. Ваеннае майстэрства. 
Ваенныя навукі 


351/354 Аб'екты і задачы дзяржаўнага адміністрацыйнага кіравання. 
Ступені органаў дзяржаўнага адміністрацыйнага кіравання. 
Мясцовая, рэгіянальная, цэнтральная адміністрацыя 


8971. Веруш, А. И. Обіценациональное политическое лидерство в системе государст- 
венного управления : монография / А. И. Веруш, И. В. Котляров ; Академия управления при 
Президенте Республики Беларусь. -- Минск: Академия управления при Президенте Респуб- 
лики Беларусь, 2010. - 111 с. : схемы; 20 см. -- Библиография: с. 104-110 (83 назв.). -- 
100 экз. -- І5В 978-985-457-992-4. -- [10-10416] 

УДК 351.07:[321.01:316.46] 

8972. Ветераны Придвинья / Витебская областная организация ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск ; [автор-составитель Косоруков Геннадий Анатольевич ; 
редколлегия: В. Е. Иванюіценко и др.]. -- Витебск : Витебская областная типография, 2010. 
--42с.: ил.; 22 см. -- 100 экз. -- [10-10060] 

УДК [351.74::329.75](476.5-25)(092) 

8973. Комментарий нормативных правовых актов, используемых в деятельности 
исполнительных и распорядительных органов первичного уровня / Министерство юс- 
тиции Республики Беларусь ; [составители: С. В. Задиран и др. ; под обіцей редакцией А. В. Би- 
лейчика]. --- Минск : Редакция журнала "Юстиция Беларуси", 2010. -- 109, [1] е. ; 20 см. -- 
Составители также: Захарова Ж. В., Корнеевец Н. В., Лебедева О. В., Манюк А. Е., При- 
стром С. Г., Рыбка В. Е., Филиппова Н. Н., Хритоненко Н. А., Шевченок Е. В. -- 1100 экз. -- 
І5ВА 978-985-90229-2-0. --- [10-9975] 

УДК 352/354.078(476)(094.1.072) 

8974. Разговорник для сотрудников органов внутренних дел / Министерство внут- 
ренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Бе- 
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ларусь ; [авторы-составители: Денисова С. С. и др.]. -- 4-е изд. -- Минск: Академия МВД 
Республики Беларусь, 2010. -- 114 с. ; 15 см. -- Авторы-составители также: Асатиани Л. Н., 
Молчан Е. Н., Подгруша С. Е. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-427-637-3. - [10-10302] 
УДК 351:811.12(038)-00 
8975. Сборник основных международно-правовых документов и нормативных пра- 
вовых актов Республики Беларусь, регламентируюіцих деятельность органов внутрен- 
них дел в особых условиях / Министерство внутренних дел Республики Беларусь, Акаде- 
мия Министерства внутренних дел Республики Беларусь ; [составители: В. С. Яловик, 
А. А. Румянцев]. -- Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2010. -- 203 с.; 21 см. -- 
100 экз. -- І5ВХ 978-985-427-612-0. - [10-9458] 
УДК 351.74(476)(094.1) 


355]1359 Ваенная справа. Ваеннае майстэрства. 
Ваенныя навукі. Узброеныя сілы 


8976. Военная академия Республики Беларусь (Минск). Справочный бюллетень уч- 
реждения образования "Военная академия Республики Беларусь" / Вооруженные Силы Рес- 
публики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь ; под редакцией С. В. Бобрикова. 
-- Минск: ВА РБ, 2010. -- 30 с. ; 21 см. -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-6961-58-1. -- 
[10-9715] 

УДК 355.23(476)(055) 

8977. Военная академия Республики Беларусь (Минск). Сборник научных статей 
курсантов учреждения образования “Военная академия Республики Беларусь" / Вооружен- 
ные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь. -- Минск: ВА РБ, 
2007- .- 21см. 

М 8 / [ответственный редактор В. М. Ивашко]. -- 2010. -- 315 е.: ил. -- Часть текста на 
белорусском языке. --- Библиография в конце научных статей. -- 30 экз. -- І5ВМ 978-985- 
6961-59-8 (в пер.). -- [10-10016] 

УДК 355(476)(082) 

8978. Военная история : учебно-методическое пособие : [для курсантов] / Вооруженные 
Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь ; [подготовлено 
В. И. Шатько и др.]. -- Минск: ВА РБ, 2010- .- 21 см. -- Подготовлено также: Ко- 
тенко Н. Ф., Махоткин А. Ю., Сухоруков В. Е., Тригубович В. В., Чернов В. А. 

Ч. 1.--2010.-- 324 е.: ил. -- 500 экз. -- І5ВА 978-985-6961-38-3 (в пер.). - [10-10006] 

УДК 355.48(075.8) 

8979. Давжонак, В. П. Партизанская война в Белоруссии в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг. / Василий Давжонак. -- Минск: Смэлток, 2010. -- 224, [1] с.: ил.; 
20 см. -- Заглавие обложки: Партизанские сыны Беларуси. -- Библиография: с. 222-224, 
библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 200 экз. -- І5ВА 978-985-6917- 
79-3. -- [10-10398] 

УДК [356.15::94(476)]'1941/1945" 

8980. Дымарь, Ю. Л. Методика технической подготовки водителей (механиков- 
водителей) : методическое пособие / Ю. Л. Дымарь, А. В. Бессараб ; Министерство образо- 
вания Республики Беларусь, Белорусский национальный технический университет, Кафедра 
“Военная автомобильная техника". -- Минск : БНТУ, 2010. -- 62, [1] е.: ил.; 21 см. -- Биб- 
лиография: с. 49 (10 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-525-443-1. - [10-9454] 

УДК 357.3:656.052.8(075) 

8981. Ксенофонтов, В. А. Проблемы военной политологий и геополитики : учебно- 
методическое пособие : [для преподавателей] / В. А. Ксенофонтов ; Вооруженные Силы Рес- 
публики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь. -- Минск: ВА РБ, 2010. -- 8І с.; 
21 см. -- На обложке автор не указан. --- Библиография: с. 61-69, библиография в тексте. -- 
150 экз. -- [10-10017] 

УДК 355/359;:[32-027.217327](072.8) 

8982. Ксенофонтов, В. А. Проблемы военной политологий и геополитики : учебно- 
методическое пособие : [для преподавателей] / В. А. Ксенофонтов ; Вооруженные Силы Рес- 
публики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь. --- Минск: ВА РБ, 2010. - 51 с.; 
21 см. -- На обложке автор не указан. --- Библиография: с. 13-14 (36 назв.), 15-16 (39 назв.), 
31-40. -- 20 экз. -- [10-10018] 

УДК 355/359;:[32-027.217327](072.8) 

8983. Лексико-грамматические особенности и историко-патриотическая направ- 
ленность изучения темы "б5 лет Великой Победы" : [материалы межвузовской научно- 
методической конференции] : сборник научно-методических статей / Вооруженные Силы 
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Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь, [Кафедра иностранных язы- 
ков]. -- Минск: ВА РБ, 2010. -- 109, [3] е. ; 20 см. -- Часть текста на английском, белорус- 
ском, немецком и французском языках. --- Библиография в конце научно-методических ста- 
тей. -- 50 экз. -- ІВА 978-985-6961-53-6. - [10-9565] 
УДК [355.231.1(476-25):[355.233.231.1737.016:81'243]1(082) 
8984. Лисейчиков, Н. И. Техническое, тыловое обеспечение войск по опыту войн, воору- 
женных конфликтов: моделирование и оптимизация процессов : пособие / Н. И. Лисейчиков, 
[Штыров Александр Владимирович, Хандошко Сергей Николаевич] ; Вооруженные Силы 
Республики Беларусь, Военная академия Республики Беларусь. -- Минск: ВА РБ, 2010. -- 
174 с. ; 21 см. -- На титульном л. указан только 1-й автор. -- Библиография: с. 168-172 
(69 назв.). -- 50 экз. -- І5ВМ 978-985-6961-46-8. - [10-9563] 
УДК 356.37 
8985. Организация работы командира роты в основных видах боевых действий : 
учебно-методическое пособие : [для студентов] / Министерство образования Республики Бе- 
ларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Военная кафедра ; 
[составители: А. А. Осмоловский, А. В. Медведев]. -- Витебск : ВГУ, 2010. -- 276 с.: схемы; 
21 см. -- 60 экз. -- І5ВМ 978-985-517-226-1. -- [10-9480] 
УДК 357.5:[355.314:355.421](075.8) 
8986. Ревтович, С. С. Исторические аспекты подготовки идеологических кадров : посо- 
бие : [для слушателей и курсантов] / С. С. Ревтович ; Вооруженные Силы Республики Бела- 
русь, Военная академия Республики Беларусь. -- Минск: ВА РБ, 2010. -- 51 с.; 21 см. -- На 
обложке автор не указан. --- Библиография: с. 49-50 (20 назв.). -- 30 экз. -- І5ВМ 978-985- 
6961-48-2. --- [10-9568] 
УДК 355.233.231.1(075.8/.9) 
8987. Яковлев, В. И. Профессиональная коммуникация : пособие : [для слушателей] / 
В. И. Яковлев, Е. В. Воронова ; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия 
Республики Беларусь. --- Минск: ВА РБ, 2010. -- 83 е.; 21 см. -- На обложке авторы не ука- 
заны. -- Библиография: с. 81-83 (42 назв.). -- 60 экз. -- І5ВА 978-985-6961-61-1. -- 
[10-10019] 
УДК 355/359:316.77(075.9) 


36 Забеспячэнне духоўных і матэрыяльных жыццёвых патрэбнасцей. 
Сацыяльнае забеспячэнне. Сацыяльная дапамога. 
Забеспячэнне жыллём. Страхаванне 


8988. Афанасенко, А. В. Организация страхового дела : учебно-методическое пособие : 
[для студентов] / А. В. Афанасенко ; Частный институт управления и предпринимательства. 
-- Минск: Частный институт управления и предпринимательства, 2010. - 85 с. ; 21 см. -- 
Библиография: с. 84 (10 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-6971-01-6. - [10-10121] 

УДК 368(075.8) 

8989. О зашците прав потребителей жилиіцно-коммунальных услуг : Закон Республи- 
ки Беларусь от 16 июля 2008 г. Хе 405-3 : в Закон изменения не вносились : [текст по состоя- 
нию на 07.10.2010 г.]. -- Минск: Дикта, 2010. -- 27 с.; 20 см. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985- 
494-552-1. -- [10-9704] 

УДК 366.5:365(476)(094.5) 

8990. Хмелевский, В. М. Проблемы социального сиротства в цифрах, 1993-2009 годы / 
[Хмелевский В. М., Марчук Г. С. ; под обіцей редакцией Хмелевского В. М.] ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Главный информационно-аналитический центр. -- 
Минск: ГИАЦ Министерства образования Республики Беларусь, 2010. -- 134 с., включая 
обложку ; 30 см. -- (Информационный бюллетень ; вып. 12). -- Авторы указаны на обороте 
титульного л. -- 50 экз. -- [10-9665] 

УДК 364.65-058.862(476)"1993/2009"(055) 

8991. Частная опека и охрана прав детей в Республике Беларусь : по состоянию на 
1 января 2010 г. : (статистический сборник) / Министерство образования Республики Бела- 
русь, Главный информационно-аналитический центр. -- Минск: ГИАЦ Министерства обра- 
зования Республики Беларусь, 2010. -- 59 с., включая обложку ; 30 см. -- 60 экз. -- 
[10-9666] 

УДК [364.65-058.862::3347.64](476)"2010"(083.41) 


Гл. таксама Хе 8874, 8875, 9242 
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37 Выхаванне. Навучанне. Адукацыя 


8992. Параўнальны аналіз развіцця адукацыі ў рэгіёнах Рэспублікі Беларусь : (па 
стану на пачатак 2009/2010 навучальнага года) : (статыстычны даведнік) / Міністэрства аду- 
кацыі Рэспублікі Беларусь, Галоўны інфармацыйна-аналітычны цэнтр Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь (ГІАЦ Мінадукацыі). -- Мінск: ГІАЦ Міністэрства адукацыі Рэспублікі 
Беларусь, 2009 (2010). -- 93 с., уключаючы вокладку ; 30 см. -- Частка тэксту на рускай мо- 
ве. -- 255 экз. -- [10-9660] 

УДК 37(476)"2009/2010'(083.41) 


8993. Отраслевая целевая программа по улучшению условий и охраны труда на 
2011 2015 годы в системе образования : [утверждено Министерством образования Респуб- 
лики Беларусь 30.07.10]. -- Мозырь : Белый Ветер, 2011. - 11, [1] е.; 20 см. -- 1413 экз. -- 
І5ВА 978-985-538-118-2. -- [10-10356] 

УДК 37:658.345.8(476)"2011/2015"(083.97) 

8994. Положение о системе управления охраной труда в системе Министерства о0б- 
разования Республики Беларусь (базовый вариант) : с требованиями: СТБ 18001-2005 
“Системы управления охраной труда. Обіцие требования", СТБ 18001-2009 "Базовые эле- 
менты системы" / под обіцей редакцией Б. В. Иванова ; составитель Т. В. Поливкина. -- Мо- 
зырь : Белый Ветер, 2011. -- 135, [1] с. ; 20 см. -- Библиография: с. 133 (10 назв.). -- 
1413 экз. -- І5ВМ 978-985-538-117-5. - [10-10355] 

УДК 37:658.345.8(476)(094) 

8995. Сборник нормативных правовых актов по охране труда в системе Министер- 
ства образования / под обіцей редакцией Б. В. Иванова ; составитель Т. В. Поливкина. -- 
Мозырь : Белый Ветер, 2011. -- 354, [2] е. ; 20 см. -- Термины и определения: с. 353-354. -- 
1413 экз. -- І5ВМ 978-985-538-119-9. -- [10-10357] 

УДК 37:658.345.8(476)(094) 

8996. Современная образовательная среда: приоритетные направления развития : 
материалы международной научной конференции (Минск, 22-23 октября 2009 г.) : в 4 ч. / 
[редколлегия: Пальчик Г. В. (гл. редактор) и др.]. -- Минск: Национальный институт обра- 
зования, 2010- .-- 20 см. -- В надзаголовке: Министерство образования Республики Бела- 
русь, Национальный институт образования. -- І5В 978-985-465-733-2. 

Ч. 1: Резолюция международной научной конференции "Современная образовательная 
среда: приоритетные направления развития". Протокол о намерениях по созданию Ассоциа- 
ций исследователей содержания дошкольного, обіцего и специального среднего образова- 
ния. Пленарные доклады "Современная образовательная среда: приоритетные направления 
развития". Секция 1. Развитие содержания, форм и методов воспитания учаіцихся в совре- 
менной образовательной среде. Секция 5. Теория и методология развития современной обра- 
зовательной среды. -- 2010. -- 527 с.: ил. -- Бияблиография в конце докладов. -- 100 экз. -- 
І5ВА 978-985-465-734-9. -- [10-9483] 

УДК 37(082) 

8997. Хмелевский, В. М. Информация о состоянии образования в регионах, пострадав- 
ших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС : (по состоянию на начало 2009/2010 
учебного года) : информационный бюллетень / [Хмелевский В. М., Шишакова С. Ю., 
Жигало Г. П. ; под обіцей редакцией Хмелевского В. М.] ; Министерство образования Рес- 
публики Беларусь, Главный информационно-аналитический центр. -- Минск: ГИАЦ Мини- 
стерства образования Республики Беларусь, 2010. -- 96 с., включая обложку ; 30 см. -- Ав- 
торы указаны на обороте титульного л. -- 60 экз. -- [10-9669] 

УДК 37(476)"2009/2010'(083 41) 


37.0 Асноўныя тыпы і прынцыпы навучання 


8998. Болбас, В. С. Эстэтычная педагогіка беларусаў / В. С. Болбас, І. С. Сычова. -- Ма- 
зыр : Белы Вецер, 2011. -- 197, [2] е.: іл.; 20 ем. -- Бібліяграфія: с. 192-198 (100 назв.). -- 
113 экз. -- І5ВІ 978-985-538-136-6. -- [10-10083] 

УДК 37.015.:31:39(-161.3) 


8999. Актуальные проблемы педагогики искусства : материалы Второй международ- 
ной научно-практической конференции, 22-23 апреля 2010 г. / [редакционный совет: 
Г. В. Ананченко и др.]. -- Могилев: МГГУ, 2010. -- 280, [1] е. : ил.; 20 ем. -- В надзаголов- 
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ке: Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный уни- 
верситет им. А. А. Кулешова. -- Часть текста на белорусском и украйнском языках. --- Биб- 
лиография в конце докладов. -- 120 экз. -- І5ВМ 978-985-480-644-0. - [10-10033] 
УДК 37.015:31:7(082) 
9000. Актуальные проблемы эстетического образования: исторический, научно- 
теоретический и методический аспекты : сборник научных статей / Министерство образо- 
вания Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. 
Максима Танка ; [редколлегия: М. А. Паздников (отв. ред.) и др.]. -- Минск: Адукацыя і 
выхаванне, 2010. -- 195 с. : нотные ил. ; 29 см. -- Часть текста на белорусском языке. -- 
Библиография в конце научных статей. -- 166 экз. -- І5ВМ 978-985-471-354-0. -- [10-9626] 
УДК 37.015.31:[111.85247.011](082) 
9001. Гражданско-патриотическое воспитание как основа формирования активной 
жизненной позиции и высокого нравственного облика молодежи Республики Беларусь : 
материалы республиканской научно-практической конференции, Минск, 20 апреля 2010 г. / 
[редакционный совет: Н. К. Катович и др.]. -- Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010. - 279 е.: 
схемы ; 22 см. -- В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Мини- 
стерство обороны Республики Беларусь, Обіцественное обьединение "Белорусский респуб- 
ликанский союз молодежи", УО "Республиканский центр туризма и краеведения учаіцейся 
молодежи", НМУ "Национальный институт образования". -- Часть текста на белорусском 
языке. -- Библиография в конце докладов. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-471-369-4. -- 
[10-9412] 
УДК 37.017.4(476)(082) 
9002. Круглик, Т. М. Компьютерные технологии в образовании : учебно-методическое 
пособие : [для студентов] / Т. М. Круглик, А. Ю. Зуенок ; Министерство образования Рес- 
публики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима 
Танка. -- 2-е изд., исправленное. --- Минск : БГПУ, 2010. -- 101 с. ; 20 см. -- Библиография: 
с. 81-83 (47 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-501-908-5. -- [10-10269] 
УДК 37.091.33-028.27:004(075.8) 
9003. Лявшук, В. Е. Организационные аспекты образовательной модели иезуйтского 
коллегиума : монография / В. Е. Лявшук ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. -- Гродно: ГрГУ, 2010. -- 
239 с. ; 20 см. -- Библиография: с. 227-237 (188 назв.), библиографические ссылки в под- 
строчных примечаниях. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-515-341-3. -- [10-9457] 
УДК 37.018.56:272-789(476)'15/17" 
9004. Новое в методике преподавания химических и экологических дДисцИиПпЛиН : 
сборник научных статей региональной научно-методической конференции, 18-19 ноября 
2010 г. / [редколлегия: Н. М. Голуб, Н. С. Ступень, В. А. Халецкий]. -- Брест: БрГТУ, 2010. 
-- 243 с.: ил.; 2] см. -- В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, 
Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, Кафедра химии, Брестский го- 
сударственный технический университет, Кафедра инженерной экологий и химий. -- Биб- 
лиография в конце научных статей. --- Список авторов: с. 237-238. -- 100 экз. -- І5ВМ 978- 
985-493-174-6. -- [10-10382] 
УДК 37.016:[54:574](082) 
9005. Педагогика. Экзамен : вопросы и ответы : [для учаіцихся колледжей / состави- 
тель Н. Н. Литовчик]. -- Мозырь : Образовательная компания "Содействие", 2010. -- 
202, [2] с. ; 20 ем. -- Библиография: с. 204 (28 назв.), библиография в конце разделов. -- 
Краткий педагогический словарь: с. 196-203. -- 500 экз. -- І5ВАМ 978-985-520-298-2. -- 
[10-9520] 
УДК 37.01(076.3)(075.32) 
9006. Педагогическое наследие академика И. Ф. Харламова и актуальные пробле- 
мы учебно-воспитательного процесса в школе и вузе : материалы республиканской науч- 
но-практической конференции, 24-25 июня 2010 г. : в 2 ч. / [редколлегия: Ф. В. Кадол 
и др.]. -- Гомель: ГГУ, 2010. -- 21 см. -- В надзаголовке: Министерство образования Рес- 
публики Беларусь, Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины. -- Библио- 
графия в конце докладов. -- 90 экз. 
Ч. 1. -- 291 с. -- Часть текста на белорусском и польском языках. -- І5ВА 978-985-439- 
489-3. -- [10-9451] 
УДК 37.01(082) 
9007. Ч. 2. --- 259 с. -- Часть текста на белорусском языке. -- І5ВА 978-985-439-490-9. 
--. [10-9452] 
УДК 37.01(082) 


34 


9008. Пуйман, С. А. Педагогика современной школы : ответы на экзаменационные во- 
просы : [для студентов и слушателей] / С. А. Пуйман. -- Минск : ТетраСистеме, 2010. -- 
223 с.: ил., схемы; 20 см. -- Библиография: с. 211-218 (97 назв.), библиографические ссыл- 
ки в подстрочных примечаниях. -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-536-108-5. -- [10-9439] 

УДК 37.01(076.3)(075.8/.9) 

9009. Самуль, А. В. Формирование семейных ценностей с учетом культурных и нацио- 
нальных традиций белорусского народа, принципов гендерного равенства / А. В. Самуль. -- 
Минск: Лазурак, 2010. -- 235 е. ; 20 см. -- Часть текста на белорусском языке. --- Библио- 
графия: с. 217-218 (32 назв.). -- Словарь терминов: с. 219-230. --- Именной и библиографи- 
ческий указатель: с. 231-234. -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-6260-48-6. - [10-9976] 

УДК 37.017:[1735392.3(3161.3)] 

9010. Сергейко, С. А. Обіцие основы педагогической профессиий : учебно-методи- 
ческий комплекс по однойменному разделу курса "Педагогика детства" для студентов спе- 
циальности 1-03 03 08-02 - Олигофренопедагогика. Логопедия / С. А. Сергейко, Л. М. Та- 
рантей ; Министерство образования Республики Беларусь, Гродненский государственный 
университет им. Янки Купалы. -- Гродно: ГрГУ, 2010. -- 323, [1] е. : ил., схемы; 20 см. -- 
Часть текста на белорусском языке. --- Бияблиография в конце тем, библиографические ссыл- 
ки в подстрочных примечаниях. - 220 экз. -- І5ВА 978-985-515-335-2. -- [10-9907] 

УДК 37.02(075.8) 

9011. Сивашинская, Е. Ф. Педагогические системы и технологий: конспект лекций для 
студентов педагогических специальностей вузов / Е. Ф. Сивашинская, В. Н. Пунчик. -- 
Минск : Экоперспектива, 2010. -- 199, [1] с. : схемы ; 20 см. -- Библиография в тексте. -- 
500 экз. -- І5ВІМ 978-985-469-364-4. - [10-9982] 

УДК 37.01/.02(075.8) 

9012. Снопкова, Е. И. Педагогические системы и технологий : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений по педагогическим специальностям / Е. И. Снопкова ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский государственный универси- 
тет им. А. А. Кулешова. -- Могилев: МГГУ, 2010. -- 412, [2] с.: ил., схемы; 20 см. -- Биб- 
лиография: с. 406-413 (129 назв.), библиография в тексте. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-480- 
645-7. -- [10-10034] 

УДК 37.01/.02(075.8) 

9013. Соколова, Т. В. Использование интерактивных методов в организации превентив- 
ной деятельности среди молодежи в сфере противодействия торговле людьми : практическое 
пособие / Т. В. Соколова, В. В. Савчук ; [под редакцией Н. А. Леонюк] ; Белорусское обіце- 
ство Красного Креста. -- Брест : Альтернатива, 2010. - 113 е.: ил.; 21 ем. -- Библиогра- 
фия: с. 113 (14 назв.). -- 52 экз. -- І5ВА 978-985-521-194-6. -- [10-9940] 

УДК 37.015.324-:343.431:343.85 

9014. Теоретические и прикладные аспекты олимпийского образования, физиче- 
ской культуры, спорта школьников и учаіцейся молодежи : материалы республиканской 
научно-методической конференции (Брест, 29-30 октября 2010 г.) / [редколлегия: А. А. Зда- 
невич (главный редактор) и др.]. -- Брест : Альтернатива, 2010. -- 220 е. : ил.; 29 см. -- В 
надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный 
университет им. А. С. Пушкина, Кафедра легкой атлетики, плавания и лыжного спорта, Ка- 
федра теории и методики физического воспитания, Кафедра спортивных дисциплин, Пред- 
ставительство НОК в Брестской области, Управление физической культуры, спорта и туриз- 
ма Брестского облисполкома. --- Часть текста параллельно на русском и английском языках. 
-- Часть текста на белорусском языке. -- Библиография в конце докладов. -- 75 экз. -- 
І5ВА 978-985-521-205-9. -- [10-10152] 

УДК 37.015.31:796/799(082) 

9015. Фурманов, Й. А. Психолого-педагогическая профилактика семейного неблагопо- 
лучия : пособие для педагогов и психологов обіцеобразовательных, социально-педа- 
гогических учреждений, учреждений дошкольного образования / И. А. Фурманов. -- Минск: 
Национальный институт образования, 2010. - 175 с. ; 20 см. -- Библиография: с. 171-173 
(39 назв.). -- 2500 экз. -- І5ВМ 978-985-465-702-8. -- [10-9416] 

УДК 37.013.42:37.015.3 


Гл. таксама Хе 8838, 9114, 9271, 9444, 9450, 9453, 9458-59, 9480 
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9016. Амелькее, А. А. Педагогическая психология в схемах, понятиях и персоналиях : 
[для студентов вузов / Амельков Анатолий Александрович, Дыгун Михайл Александрович, 
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Иванова Лилия Николаевна]. - 5-е изд. -- Мозырь : Образовательная компания "Содейст- 
вие", 2010. -- 71, [1] с. ; 20 см. -- Авторы указаны перед выпускными данными. --- Библио- 
графия: с. 71-72 (26 назв.). -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-520-295-1. -- [10-9353] 
УДК 373.015.3(084.2)(075.8) 
9017. В помоіцць педагогу, сдаюіцему экзамен на высшую квалификационную кате- 
горию учителя : пособие / Государственное учреждение образования “Минский городской 
институт развития образования" ; [под редакцией О. В. Нестерович]. -- 2-е изд., исправлен- 
ное и дополненное. -- Минск: МГИРО, 2010. -- 101 е. ; 21 см. -- Часть текста на белорус- 
ском языке. --- Библиография в тексте. -- 213 экз. -- І5ВМ 978-985-6818-98-8 (ошибоч.). - 
[10-9708] 
УДК 373.091.12:005.963 
9018. Познаем мир природы : материал для организации экскурсий с детьми / [автор- 
составитель В. И. Рылушкин]. -- 4-е изд. -- Мозырь : Образовательная компания "Содейст- 
вие", 2010. -- 116, [2] с.: ил. ; 20 см. -- Библиография: с. 118 (23 назв.). -- 400 экз. -- 
І5ВА 978-985-520-302-6. -- [10-9871] 
УДК 373.091.33-027.22:[379.822:502] 
9019. Программа для учреждений, обеспечиваюіцих получение дошкольного обра- 


зования / Министерство образования Республики Беларусь. -- Минск : Национальный ин- 
ститут образования, 2010- .--20 см. 
Коррекционная работа с детьми с зайканием. -- 2010. -- 230, [1] с. -- Библиография: 


с. 228-230 (44 назв.). -- 825 экз. -- І5ВА 978-985-465-767-7 (ошибоч.). -- [10-9738] 
УДК 373.091.214-056.264:373.2 
9020. Сценарий школьных праздников : практическое пособие для педагогов обіцеоб- 
разовательных учреждений / [Н. А. Громыко и др.]. -- Мозырь : Белый Ветер, 2011. -- 
211, [1]е.; 20 см. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Горбач Н. Л., 
Дубовекая Н. В., Жук В. К., Королева Т. М., Люцко Л. В., Макаревич Н. А. -- Часть текста 
на белорусском языке. --- Бияблиография: с. 210 (14 назв.). -- 813 экз. -- ІВА 978-985-538- 
128-1. -- [10-9865] 
УДК 373.091.33-027.22:793 
9021. Твоя родословная / [авторы-составители: Н. С. Самсонова, В. Н. Пунчик, 
Н. Н. Евдокимова]. -- Минск: Красико-Принт, 2010. -- 171 с.: ил.; 20 см. -- (Школа и се- 
мья). -- Библиография: с. 167-169 (42 назв.), библиографические ссылки в подстрочных 
примечаниях. --- Словарь родственных отношений: с. 20-28. - 1300 экз. -- І5ВМ 978-985- 
405-597-8. -- [10-10495] 
УДК 373.015.311:929.522 
9022. Теория и методика воспитательной работы : учебно-методический комплекс 
для студентов педагогических специальностей высших учебных заведений / Министерство 
образования Республики Беларусь, Барановичский государственный университет ; [состави- 
тели: Н. В. Зайцева, Т. Н. Иванченко]. -- Барановичи : БарГУ, 2010. -- 269, [1] е. ; 20 см. -- 
Библиография: с. 269-270 (37 назв.), библиография в конце тем. -- Глоссарий: с. 257-268. -- 
95 экз. -- І5ВМ 978-985-498-394-3. -- [10-10437] 
УДК 373.01/.02(075.8) 


373.2 Дашкольнае навучанне 


9023. Агульнаадукацыйныя ўстановы Рэспублікі Беларусь : па стану на 5 верасня 
2009 г. : (статыстычны даведнік) / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Галоўны 
інфармацыйна-аналітычны цэнтр. -- Мінск: ГІАЦ Міністэрства адукацыі Рэспублікі Бела- 
русь, 2009 (2010). - 112 с., уключаючы вокладку ; 30 см. -- 110 экз. -- [10-9663] 

УДК [373.2/.5:376]1(476)"2009"(083.41) 

9024. Дашкольныя ўстановы Рэспублікі Беларусь : па стану на І студзеня 2010 г.: 
(статыстычны даведнік) / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Галоўны інфарма- 
цыйна-аналітычны цэнтр. -- Мінск: ГІАЦ Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 2010. 
“76 с., уключаючы вокладку ; 30 см. -- 50 экз. -- [10-9662] 

УДК 373.2(476)"2010'(083.41) 

9025. Дзіцячы сад - пачатковая школа: праблемы пераемнасці, навучання і выха- 
вання : матэрыялы УП Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, г. Мазыр, 
21-22 кастрычніка 2010 г. / [рэдкалегія: Б. А. Крук (адказны рэдактар) і інш.]. -- Мазыр: 
МзДПУ, 2010. -- 256 с. ; 30 см. -- У надзагалоўку: Міністэрства адукацыі Рэспублікі Бела- 
русь, Мазырскі дзяржаўны педагагічны універсітэт ім. І. П. Шамякіна. -- На вокладцы: да 
50-годдзя факультэта дашкольнай і пачатковай адукацыі. -- Частка тэксту на рускай мове. 
-- Бібліяграфія ў канцы дакладаў. -- [10-10145] 

УДК 373.2/.3.02(082) 
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9026. Педагагічныя кадры дашкольных устаноў Рэспублікі Беларусь : па стану на 

1 студзеня 2010 г. : (статыстычны даведнік) / Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 

Галоўны інфармацыйна-аналітычны цэнтр. -- Мінск : ГІАЦ Міністэрства адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь, 2010. -- 72 с., уключаючы вокладку ; 30 см. -- 50 экз. -- [10-9661] 

УДК 373.2.091.12(476)'2010"(083.41) 


9027. Адлер, Б. 365 способов весело провести время с ребенком и сделать его детство 
незабываемым / Билл Адлер ; [перевела с английского Н. В. Жулаева]. -- 2-е изд. -- Минск: 
Попурри, 2010. -- 208 с.: ил.; 17 см. -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 
5100 экз. -- І5ВМ 978-985-15-1088-3. -- [10-10316] 

УДК 373.2.018.1:793.4/.7 

9028. Будько, Т. С. Математика - движение / Т. С. Будько. -- 3-е изд. -- Мозырь : Об- 
разовательная компания "Содействие", 2010. -- 40, [1] е. ; 20 ем. -- 500 экз. -- І5ВМ 978- 
985-520-307-1. -- [10-10021] 

УДК 373.2.016:511-028:317373.2.015.31:796 

9029. Железняк, Н. Ч. Физкультура для старших дошкольников: играем, тренируемся, 
развиваемся : пособие для педагогов и руководителей учреждений, обеспечиваю:іцих полу- 
чение дошкольного образования / Н. Ч. Железняк, Е. Ф. Желобкович. -- 3-е изд. -- Мозырь: 
Белый Ветер, 2011. -- 83, [1] с.: ил. ; 20 см. -- (Из опыта работы дошкольных учреждений). 
-- Библиография: с. 83 (23 назв.). -- 413 экз. -- І5ВМ 978-985-538-155-7. -- [10-10358] 

УДК 373.2.015.31:796 

9030. Житко, Й. В. Математическая мозайка : учебное наглядное пособие для педагогов 
учреждений, обеспечиваюіцих получение дошкольного образования / И. В. Житко. -- Минск: 
Национальный институт образования, 2010. -- 63 с. : ил. ; 26 см. -- (Серия "Умней-ка!": 
5-6 лет). -- 5100 экз. -- І5ВМ 978-985-465-790-5. -- [10-10221] 

УДК 373.2.016:511-028:31 

9031. Кол, М.-Э. Веселые игры: учимся и развиваемся / Мэри-Энн Кол, Рени Рамси, Да- 
на Боумэн ; [перевела с английского Д. М. Курмангалиева]. -- Минск: Попурри, 2010. -- 
309, [1] е. : ил. ; 21 ем. -- (Здоровый и умный ребенок). -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-985-15- 
1095-1. -- [10-10420] 

УДК 373.2.015.31:741 

9032. Орлова, И. П. Основы хореографий на занятиях по ритмике : учебно-мето- 
дическое пособие : [для студентов] / И. П. Орлова ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра теории 
музыки и музыкального инструмента. -- Витебск: ВГУ, 2010. -- 82 с.: ил.; 21 см“ 1 элек- 
тронно-оптический диск (СЮ-К). -- Библиография в конце разделов, библиографические 
ссылки в подстрочных примечаниях. -- 50 экз. -- І5ВА 978-985-517-196-7. - [10-9472] 

УДК 373.2/.3.015.31:793.327(075.8) 

9033. Развитие основных физических качеств и координационных способностей де- 
тей : практическое пособие для педагогов / составитель Н. А. Кирченко. -- Мозырь : Белый 
Ветер, 2011. -- 150, [1] с.: ил.; 20 см. -- Библиография: с. 147- 149 (40 назв.). -- Глоссарий: 
с. 144-146. -- 913 экз. -- І5ВМ 978-985-538-124-3. -- [10-9851] 

УДК 373.2/.3.015.31:796.011.3 

9034. Сланская, А. Е. Веселые задачки для дошкольников : для дошкольного и младше- 
го школьного возраста / [Сланская Александра Евгеньевна]. -- Минск : Юнипресс, 2010. -- 
48 с.: ил. ; 29 см. -- (Серия "Обучение и развитие"). -- Автор указан перед выпускными 
данныма. -- 5100 экз. -- І5ВМ 978-985-532-366-3. -- [10-9658] 

УДК 373.2.016:[51::003]-028.31 

9035. Справочник родителей дошкольника : полезная информация о развитии и вос- 
питании детей 2-3 лет / [авторы-составители: В. А. Талюк, М. А. Дыгун]. -- 4-е изд. -- Мо- 
зырь : Образовательная компания "Содействие", 2010. -- 57 с.: ил.; 15 см. -- Библиография: 
с. 57 (10 назв.). -- 280 экз. -- І5ВАМ 978-985-520-299-9. --- [10-10307] 

УДК 373.2.02/.03(035.5) 

9036. Справочник родителей дошкольника : полезная информация о развитии и вос- 
питании детей 4-5 лет / [авторы-составители: В. А. Талюк, М. А. Дыгун]. -- 4-е изд. -- Мо- 
зырь : Образовательная компания "Содействие", 2010. -- 61 с.: ил.; 15 см. -- Библиография: 
с. 61 (10 назв.). -- 280 экз. -- І5ВА 978-985-520-300-2. -- [10-10306] 

УДК 373.2.02/.03(035.5) 

9037. Ходонович, Л. С. Веселые игры с музыкальными звуками и инструментамий : 
учебное наглядное пособие для педагогов учреждений, обеспечиваюіцих получение дошко- 


37 


льного образования / Л. С. Ходонович. -- Минск : Национальный институт образования, 
2010. -- 39, [1] с., включая обложку : ил. ; 26 см. -- (Серия "Умней-ка!" : 4-5 лет). -- 
5000 экз. -- І5ВМ 978-985-465-773-8. - [10-10182] 
УДК 373.2.016:[793.7:78] 
9038. Чайка, Е. С. Как вырастить умного малыша : от рождения до З лет / [Чайка Елена 
Степановна]. -- Минск: Харвест, 2010. -- 191 с.: ил.; 27 см. -- Автор указан перед выпу- 
скными данными. -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-7063-1 (в пер.). -- [10-10159] 
УДК 373.2.015.311 
9039. Шатковская, Ж. Ч. Сказки вспоминаем, задачи решаем : математические задания 
для младших школьников / Ж. Ч. Шатковская. -- Минск: Пачатковая школа, 2010. -- 22 с.: ил.; 
22 см. -- (Бібліятэка "Пачатковай школы"). -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-985-6947-76-9. -- 
[10-10368] 
УДК 373.2.016:511-028:31 


373.3/.5 Пачатковая школа. Сярэдняя школа 


9040. Антонава, Н. У. Беларуская мова ў І класе: вучэбна-метадычны дапаможнік для 
настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання / Н. У. Антонава, 
Г. А. Галяш. -- Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі, 2010. -- 191, [1] с. ; 20 см. -- 
Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах. -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-465-729-5. 
--. [10-9418] 

УДК 373.3.016:811.161.3 

9041. Буторына, І. А. Свой у краіне дзяцінства : сустрэчы з творамі Уладзіміра Ліпскага : 
вучэбна-метадычны дапаможнік / І. А. Буторына. -- Мінск: Адукацыя і выхаванне, 2010. -- 
119 с. ; 22 см. -- Бібліяграфія: с. 116-118. -- 750 экз. -- І5ВА 978-985-471-359-5. -- 
[10-9420] 

УДК 373.5.016:[821.161.3.09:-929Ліпскі] 

9042. Кавалевіч, М. С. Прафесійнае самавызначэнне старшакласнікаў: тэарэтыка- 
метадалагічны аспект : манаграфія / М. С. Кавалевіч ; Брэсцкі дзяржаўны універсітэт ім. 
А. С. Пушкіна. -- Брэст : БрДУ, 2010. -- 209 с. : схемы; 21 см. -- Бібліяграфія: с. 188-209 
(320 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-473-588-7. -- [10-9997] 

УДК 373.5.048:331.548 

9043. Кірылава, Р. А. Планы-канспекты ўрокаў па літаратурным чытанні : 3-ці клас: 
кніга для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання / Р. А. Кірылава. -- 
4-е выд. -- Мазыр : Белы Вецер, 2011. -- 110, [1] с.: іл.; 20 ем. -- (Серыя "З вопыту рабо- 
ты"). -- Бібліяграфія: с. 109 (10 назв.). -- 513 экз. -- І5ВМ 978-985-538-139-7. -- [10-9857] 

УДК 373.3.016:821.161.3.09 

9044. Логінава, Т. У. Таямніца паэзіі і загадка прозы : 7-мы клас : дапаможнік для на- 
стаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання / Т. У. Логінава, 
Т. І. Мароз ; Нацыянальны інстытут адукацыі. -- Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. -- 
69, [2] с. ; 20 см. -- (Беларуская літаратура. Факультатыўныя заняткі). -- Бібліяграфія: с. 69-70 
(21 назв.). -- 3400 экз. -- І5ВМ 978-985-6941-79-8. --- [10-9826] 

УДК 373.5.016:821.161.3.09 

9045. Планы-канспекты ўрокаў па беларускай літаратуры : 5-ты клас : дапаможнік 
для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў. -- Мазыр : Белы Вецер, 2010-2011. - 20 ем. 
-- (Серыя "З вопыту работы"). -- Аўтары 1-га паўгоддзя: Бадычык Т. І., Кунцэвіч М. А., Ла- 
бурэнка І. Р., Піскун І.С. 

2-е паўгоддзе / [Т. І. Бадычык і інш.]. -- 2011. -- 127 е.: іл. -- Аўтары паказаны на адва- 
роце тытульнага л. Аўтары таксама: Бандаржэўская Н. Я., Бохан Г. А., Верамейчык А. Ф., 
Кунцэвіч М. А., Цопава І. В., Шэвель Т. Э. -- 813 экз. -- І5ВА 978-985-538-131-1. -- [10-9869] 

УДК 373.5.016:821.161.3.09 

9046. Правяраем дамашнія заданні. Беларуская мова : 7-мы клас : каментарыі да ву- 
чэбнага дапаможніка "Беларуская мова" (2009) для 7-га класа агульнаадукацыйных устаноў з 
беларускай і рускай мовамі навучання (аўтары: Г. М. Валочка, С. А. Язерская) : [вучымся па 
новай праграме : для настаўнікаў / складальнік С. І. Цыбульская]. -- 2-е выд., выпраўленае. 
-- Мінск: Сэр-Вит, 2010. -- 263, [1] е. ; 20 ем. -- (Дамашні настаўнік). -- Бібліяграфія: 
с. 263 (17 назв.), бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах. -- 3100 экз. -- І5ВМ 978- 
985-419-497-4. --- [10-9832] 

УДК 373.5.016:811.161.3 

9047. Русілка, В. І. Незвычайнае літаратуразнаўства: вывучэнне твора ў яго родавай і 
жанравай спецыфіцы : 8-мы клас : дапаможнік для настаўнікаў агульнаадукацыйных устаноў 
з беларускай і рускай мовамі навучання / В. І. Русілка ; Нацыянальны інстытут адукацыі. -- 
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Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. -- 60, [2] с. ; 20 см. -- (Беларуская літаратура. Фа- 
культатыўныя заняткі). --- Бібліяграфія ў канцы тэм. -- 3400 экз. -- І5ВМ 978-985-6941-72-9. 
--. [10-9828] 
УДК 373.5.016:821.161.3.09 
9048. Якуба, С. М. Сакрэты словазмянення і формаўтварэння : 6-ты клас : вучэбна- 
метадычны комплекс / С. М. Якуба. -- Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2010. -- 
190, [1] е. ; 20 см. -- (Беларуская мова. Факультатыўныя заняткі). -- Бібліяграфія: с. 186-188 
(36 назв.). -- 4000 экз. -- І5ВМ 978-985-465-785-1. -- [10-10434] 
УДК 373.5.016:811.161.3'366 


9049. Английский язык : Пособие для факультативных занятий по развитию устной и 
письменной речи. 10-й класс / [Л. И. Бобылева и др.] ; Министерство образования Республи- 
ки Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра анг- 
лийской филологиий. --- Витебск : ВГУ, 2010. -- 187 с.: ил.; 21 см. -- Авторы указаны на 
обороте титульного л. Авторы также: Богданова Л. П., Бочкова Г. Ш., Гульман Е. В., Задо- 
рожникова А. А., Иванова Ю. В. -- 250 экз. -- І5ВМ 978-985-517-248-3. - [10-9476] 

УДК 373.5.016:811.111 

9050. Антипова, М. Б. Русский язык в 4 классе : учебно-методическое пособие для учи- 
телей обіцеобразовательных учреждений с белорусским языком обучения / М. Б. Антипова. 
-- Минск: Национальный институт образования, 2010. - 102, [1] е. ; 20 см. -- Библиогра- 
фия: с. 100 (7 назв.). -- 1870 экз. -- І5ВМ 978-985-465-712-7. -- [10-9414] 

УДК 373.3.016:811.161.1 

9051. Антоненка, В. С. Культура речевого обіцения : 7-8-е классы : пособие для учите- 
лей обіцеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / В. С. Анто- 
ненко ; [Национальный институт образования]. -- Минск : Вышэйшая школа, 2010. -- 
31, [І]е.; 20 см. -- (Немецкий язык. Факультативные занятия). --- Библиография: с. 32 (5 назв.). 
-- 2160 экз. -- І5ВМ 978-985-06-1902-0. -- [10-9818] 

УДК 373.5.016:811.112.2 

9052. Бахрах, И. И. Врачебный контроль и физическое воспитание детей школьного 
возраста : учебно-методическое пособие / Й. И. Бахрах, Н. А. Гамза. -- Минск: Адукацыя і 
выхаванне, 2010. -- 175 с. ; 22 см. -- Библиография: с. 156-157 (36 назв.). -- 500 экз. -- 
І5ВАМ 978-985-471-370-0. - [10-9417] 

УДК 373.:3/.5.015.31:796(075.8) 

9053. Бледай, Т. Н. Планы-конспекты уроков по русской литературе : 6-й класс : посо- 
бие для педагогов обіцеобразовательных учреждений / Т. Н. Бледай. -- Мозырь : Белый Ве- 
тер, 2011- .-- 20 ем. -- (Серия "Из опыта работы"). 

2-е полугодие. -- 2011. -- 152 с. : схемы. -- Библиография: с. 150 (15 назв.). -- 
813 экз. -- І5ВІМ 978-985-538-127-4. -- [10-9854] 

УДК 373.5.016:821.161.1.09 

9054. Бондаренко, Е. В. Лексико-грамматический практикум: 10-11-е классы : пособие 
для учителей обіцеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / 
Е. В. Бондаренко ; [Национальный институт образования]. -- Минск : Вышэйшая школа, 
2010. -- 29, [1] с. ; 20 ем. -- (Немецкий язык. Факультативные занятия). --- Библиография: 
с. 29-30 (10 назв.). -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-06-1904-4. --- [10-9819] 

УДК 373.5.016:811.112.2 

9055. Будько, А. Ф. Практикум по чтению : 5-6-е классы : пособие для учителей обіце- 
образовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / А. Ф. Будько ; 
Национальный институт образования. --- Минск : Вышэйшая школа, 2010. - 29, [1] с. ; 20 см. -- 
(Немецкий язык. Факультативные занятия). --- Бияблиография: с. 29-30 (8 назв.). -- 2160 экз. 
--І5ВА 978-985-06-1900-6. - [10-9820] 

УДК 373.5.016:811.112.2 

9056. Валаханович, Т. В. Дидактические материалы по геометрий : 10-й класс : пособие 
для учителей обіцеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. В. Валаха- 
нович, В. В. Шлыков. -- 2-е изд. -- Минск: Аверсэв, 2011. -- 138, [1] с.: ийл.; 20 ем. -- (Ди- 
дактические материалы). -- 2100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-638-7. -- [10-10065] 

УДК 373.5.016:514 

9057. Валаханович, Т. В. Дидактические материалы по геометрий : 11-й класс : пособие 
для учителей обіцеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. В. Валаха- 
нович, В. В. Шлыков. -- 3-е изд. -- Минск: Аверсэв, 2011. -- 128 с.: ил.; 20 см. -- (Дидак- 
тические материалы). -- 2100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-639-4. -- [10-10061] 

УДК 373.5.016:514 
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9058. Воронович, В. М. На пороге Нового времени: ХІЎ-ХУ вв. : 7-й класе : пособие 
для учителей обіцеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / 
В. М. Воронович ; Национальный институт образования. -- Минск: Асар, 2010. -- 112 с.; 
22 см. -- (Всемирная история. Факультативные занятия). --- Бияблиография: с. 21-23 (46 назв.), 
111-112 (21 назв.), библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 2300 экз. -- 
І5ВА 978-985-6984-14-6. --- [10-9908] 

УДК 373.5.016:94(100)'13/14" 

9059. Грабчикова, Е. С. Речевой этикет : факультативные занятия по русскому языку в 
3-м классе : пособие для учителей обіцеобразовательных учреждений с белорусским и рус- 
ским языками обучения / Е. С. Грабчикова. -- Минск: Пачатковая школа, 2010. -- 71, [1] се.: 
ил. ; 22 см. -- Библиография: с. 71. -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-985-6947-85-1. -- [10-10098] 

УДК 373.3.016:811.161.1'271 

9060. Грабчикова, Е. С. Речевой этикет : факультативные занятия по русскому языку в 
4-м классе : пособие для учителей обіцеобразовательных учреждений с белорусским и рус- 
ским языками обучения / Е. С. Грабчикова. -- Минск: Пачатковая школа, 2010. -- 61, [3] е.; 
22 см. -- Библиография: с. 63. -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-985-6947-86-8. - [10-10099] 

УДК 373.3.016:811.161.1'271 

9061. Живая связь времен : новая веха в истории, на языке наших предков, человече- 
ская мудрость разных эпох / [редактор-составитель Л. И. Жук]. -- Минск: Красико-Принт, 
2010. -- 120с.; 20 см. -- (Праздник в школе). -- Библиография в конце тем. -- 7300 экз. -- 
І5ВА 978-985-405-590-9. --- [10-9590] 

УДК 373.3/.5.091.33-027.22:792.091 

9062. Жилич, Н. А. Математика : 4-й класе : тетрадь для решения простых задач / 
Н. А. Жилич. -- Минск: Аверсэв, 2011. -- 61 с.: ил. ; 22 ем. -- (Урок в начальной школе). 
“3100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-612-7. -- [10-10362] 

УДК 373.3.016:51 

9063. Зимняя феерия / [редактор-составитель Л. И. Жук]. -- Минск : Красико-Принт, 
2010. -- 121 с.: ил.; 20 ем. -- (Праздник в школе). -- Библиография: с. 111 (10 назв.). -- 
7300 экз. -- І5ВМ 978-985-405-595-4. -- [10-10268] 

УДК 373.5.091.33-027.22:793.7 

9064. Канашевич, Т. Н. Математика: 3-4-е классы: путешествие в страну Заниматель- 
ной математики : пособие для учителей обіцеобразовательных учреждений с белорусским и 
русским языками обучения / Т. Н. Канашевич ; Национальный институт образования. -- 
Минск : Аверсэв, 2011. -- 94, [1] с.: ил. ; 20 см. -- (Факультативные занятия). --- Библио- 
графия: с. 93-94. -- 1100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-631-8. -- [10-10496] 

УДК 373.3.016:51 

9065. Канашевич, Т. Н. Математика : 5-й класе: путешествие в страну Занимательной 
математики : пособие для учителей обіцеобразовательных учреждений с белорусским и рус- 
ским языками обучения / Т. Н. Канашевич ; Национальный институт образования. -- Минск: 
Аверсэв, 2011. -- 71, [2] с.: ил. ; 20 ем. -- (Факультативные занятия). -- Библиография: 
с. 71-72 (30 назв.). -- 1100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-633-2. -- [10-10497] 

УДК 373.5.016:51 

9066. Кобринский, М. Е. Десять олимпийских уроков : методические рекомендации для 
учителей обіцеобразовательных учреждений / М. Е. Кобринский, И. И. Гуслистова, 
Н. В. Апончук ; ОО "Белорусская олимпийская академия". --- Минск : БОА, 2010. -- 59 с.: 
ил. ; 21 ем. -- Библиография: с. 57-58 (24 назв.). -- 1000 экз. -- [10-10095] 

УДК 373.5.015.31:796.032 

9067. Корчагина, Е. Н. Тематические разработки уроков по ИЗО : 1-й класе / Е. Н. Корча- 
гина ; [под обіцей редакцией И. А. Юматовой]. -- 3-е изд. -- Мозырь : Образовательная 
компания "Содействие", 2010. - 102, [2] е.: ил. ; 20 см. -- Библиография: с. 104 (9 назв.). -- 
400 экз. -- І5ВМ 978-985-520-296-8. - [10-9375] 

УДК 373.3.016:74 

9068. Косаревская, Т. П. Проверяем домашние задания. Алгебра: 7-й класе : по новой 
программе к учебному пособию "Алгебра 7" / Е. П. Кузнецова [и др.]. Минск : Нар. асвета, 
2009 г. : [учимеся по новой программе] / Т. П. Косаревская. -- Минск : Сэр-Вит, 2010. -- 
157 с.: ил.; 20 см. -- (Домашний учитель). -- На обложке автор не указан. -- 3100 экз. -- 
І5ВАХ 978-985-419-525-4. -- [10-9836] 

УДК 373.5.016:512 

9069. Косаревская, Т. П. Проверяем домашние задания. Алгебра : 8-й класс : к учебно- 
му пособию "Алгебра. 8" / Е. П. Кузнецова [и др.]. Нар. асвета, 2010 г. : [учимся по новой 
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программе] / Т. П. Косаревекая. -- Минск: Сэр-Вит, 2010. -- 284, [1] с.: ил.; 20 ем. -- (До- 
машний учитель). --- На обложке автор не указан. -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-419-524-7. -- 
[10-9837] 
УДК 373.5.016:512 
9070. Космач, Г. А. Всемирная история Новейшего времени, 1918-1945 гг.: проблемы 
войны и мира: 10-й класс : пособие для учителей обіцеобразовательных учреждений с бело- 
русским и русским языками обучения / Г. А. Космач, В. С. Кошелев, М. А. Краснова ; На- 
циональный институт образования. --- Минск: Асар, 2010. -- 168 е. ; 22 см. -- (Всемирная 
история. Факультативные занятия). --- Библиография: с. 12-15 (53 назв.), 168 (15 назв.). -- 
2100 экз. -- І5ВМ 978-985-6984-17-7. -- [10-9900] 
УДК 373.5.016:94(100)'1918/1945" 
9071. Кошелев, В. С. Этот загадочный Древний мир : 5-й класе : пособие для учителей 
обіцеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / В. С. Коше- 
лев, М. А. Краснова ; Национальный институт образования. -- Минск: Асар, 2010. -- 143 с.; 
22 см. -- (Всемирная история. Факультативные занятия). --- Библиография: с. 141-143 (40 назв.), 
библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 2300 экз. -- І5ВМ 978-985-6984- 
12-2. -- [10-9924] 
УДК 373.5.016:94(100)'652" 
9072. Крупина, С. В. Нестандартные уроки по русской литературе : 5-11-е классы : по- 
собие для педагогов обіцеобразовательных учреждений / С. В. Крупина, И. В. Кучинская. -- 
Мозырь : Белый Ветер, 2011. - 175 с. ; 20 см. -- (Серия "Из опыта работы"). -- Библиогра- 
фия в конце уроков. -- 813 экз. -- І5ВА 978-985-538-125-0. -- [10-10084] 
УДК 373.5.016:821.161.1.09 
9073. Кудейко, М. В. Рисуем и творим вместе : [(коллективное творчество на занятиях по 
изобразительному искусству в 1-м классе] / М. В. Кудейко. -- 3-е изд. -- Мозырь : Образо- 
вательная компания "Содействие", 2010. -- 66, [1] с. : ил. ; 20 ем. -- Библиография: с. 64 
(10 назв.). --- Словарик терминов: с. 65-67. -- 420 экз. -- І5ВМ 978-985-520-301-9. --- [10-9980] 
УДК 373.3.016:74/76 
9074. Лапицкая, Л. М. Практикум по чтению: 5-6-е классы : пособие для учителей 0б- 
шеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / Л. М. Лапиц- 
кая, Н. В. Демченко, Н. В. Юхнель ; Национальный институт образования. -- Минск : Вы- 
шэйшая школа, 2010. -- 27, [3] с.; 20 см. -- (Английский язык. Факультативные занятия). -- 
Библиография: с. 29 (10 назв.). -- 2230 экз. -- І5ВМ 978-985-06-1898-6. -- [10-9822] 
УДК 373.5.016:811.111 
9075. Лапо, А. И. Информатика в задачах : 8-9-е классы : пособие для учителей обіцеоб- 
разовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / А. И. Лапо, О. Л. Сапун, 
Е. В. Пазюра ; Национальный институт образования. -- Минск : Адукацыя і выхаванне, 
2010. -- 57 е.: ил.; 20 ем. -- (Информатика. Факультативные занятия). --- Библиография: 
с. 6-7 (11 назв.). -- 3600 экз. (1-й з-д І тысяча). -- І5ВМ 978-985-471-380-9. -- [10-9425] 
УДК 373.5.016:004 
9076. Латотин, Л. А. Математика в 5 классе : учебно-методическое пособие для учите- 
лей обіцеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / Л. А. Лато- 
тин, Б. Д. Чеботаревский. -- 4-е изд., переработанное. -- Минск : Народная асвета, 2010. - 
263, [1] с.: ил.; 20 см. -- Библиография: с. 263 (10 назв.). -- 600 экз. -- І5ВА 978-985-03- 
1428-4. -- [10-10097] 
УДК 373.5.016:51 
9077. Леонтьева, Т. П. Культура речевого обіцения : 7-8-е классы : пособие для учите- 
лей обіцеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / Т. П. Леон- 
тьева ; Национальный институт образования. -- Минск : Вышэйшая школа, 2010. -- 
30, [2] се.; 20 см. -- (Английский язык. Факультативные занятия). --- Библиография: с. 31 (7 назв.). 
-. 2230 экз. -- І5ВМ 978-985-06-1914-3. -- [10-9821] 
УДК 373.5.016:811.111 
9078. Лукашенок, А. М. Стереометрия в школе : справка-тренинг-тест / А. М. Лукаше- 
нок. -- Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010. -- 199 с. : ил. ; 21 см. -- Библиография: 
с. 196 (14 назв.). -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-471-336-6. -- [10-9411] 
УДК 373.5.016:514.113 
9079. Малинина, Н. С. Планы-конспекты уроков по русскому языку : 5-й класс : посо- 
бие для педагогов обіцеобразовательных учреждений / Н. С. Малинина, Т. В. Якимчик. -- 
Мозырь : Белый Ветер, 2011- .--20 см. -- (Серия "Из опыта работы"). 
2-е полугодие. -- 2011. -- 175 с. : ил. -- Библиография: с. 172-173 (23 назв.). -- 
813 экз. -- І5ВМ 978-985-538-144-1. -- [10-10080] 
УДК 373.5.016:811.161.1 
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9080. Математика : 5-й [класс] : самостоятельные и контрольные работы : пособие для 
учителей обіцеобразовательных учреждений с русским языком обучения : [в 2 кн.]: 
в 4 вариантах / [Е. П. Кузнецова и др.]. -- 4-е изд. -- Минск: Аверсэв, 2011- .-- 20 см.-- 
(Дидактические материалы). -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: 
Войтова Ю. К., Муравьева Г. Л., Шнеперман Л. Б., Яіцин Б. Ю. 

[Кн. 2]: 3, 4 варианты. -- 2011. -- 173, [П с.: ил. -- 2100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-636-3. 
--. [10-9985] 

УДК 373.5.016:51 

9081. Материалы к урокам по физической культуре и здоровью : 3-й класс: книга 
для учителей обіцеобразовательных учреждений / [составитель А. П. Качан]. -- 2-е изд. -- 
Мозырь : Белый Ветер, 2011- .--20 см. -- (Серия "Из опыта работы). 

2-е полугодие. -- 2011. -- 98, [1] е. -- Библиография: с. 97 (9 назв.). -- 513 экз. -- 
І5ВА 978-985-538-142-7. -- [10-9855] 

УДК 373.3.016:796 

9082. Мохначева, Г. И. Планы-конспекты уроков по литературному чтению 
2-й класе : пособие для педагогов обіцеобразовательных учреждений / Г. И. Мохначева. -- 
2-е изд. -- Мозырь: Белый Ветер, 2010-2011. -- 20 см. -- (Серия "Из опыта работы". 

2-е полугодие. -- 2011. -- 214, [1] с.: ил. -- Библиография: с. 212 (18 назв.). -- 313 экз. -- 
І5ВА 978-985-538-138-0. -- [10-9852] 

УДК 373.3.016:821.161.1.09 

9083. Мохначева, Г. И. Разработки стимулируюіцих занятий по русскому языку : 
3-й класс : пособие для педагогов обіцеобразовательных учреждений / Г. И. Мохначева. -- 
Мозырь : Белый Ветер, 2011. -- 60, [3] е. : ил.; 20 см. -- (Серия "Из опыта работы"). -- Биб- 
лиография: с. 62 (15 назв.). -- 813 экз. -- І5ВАМ 978-985-538-024-6. -- [10-9868] 

УДК 373.3.016:811.161.1 

9084. Неборская, Т. А. Учимся читать, или 350 заданий для чтения учаіцихся начальной 
школы : практическое пособие для педагогов обіцеобразовательных учреждений / Т. А. Небор- 
ская. -- Мозырь : Белый Ветер, 2011. -- 108, [3] е. : ил. ; 20 см. -- 813 экз. -- І5ВІМ 978-985- 
538-120-5. -- [10-9867] 

УДК 373.3.016:821.161.1.09 

9085. Одновол, Л. А. Основы безопасности жизнедеятельности в З классе : учебно- 
методическое пособие для учителей обіцеобразовательных учреждений с русским языком 
обучения / Л. А. Одновол. -- Минск: Аверсэв, 2011. - 48 с. ; 20 см. -- (Библиотека учите- 
ля). --- Библиография: с. 48 (8 назв.). -- 2100 экз. -- І5ВА 978-985-529-573-1. -- [10-10271] 

УДК 373.3.016:614.8.084 

9086. Одновол, Л. А. Основы безопасности жизнедеятельности во 2 классе : пособие для 
учителей обіцеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Л. А. Одновол. -- 
Минск : Аверсэв, 2011. -- 62 с. ; 20 см. -- (Библиотека учителя). -- Библиография: с. 61 
(9 назв.). -- 2100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-572-4. -- [10-10069] 

УДК 373.3.016:614.8.084 

9087. Петрушке, Я. И. Планы-конспекты уроков по русской литературе : 5-й класе : по- 
собие для педагогов обіцеобразовательных учреждений / Я. И. Петрушко. -- Мозырь: Бе- 
лый Ветер, 2011- .-- 20 см. -- (Серия "Из опыта работы". 

2-е полугодие. -- 2011. -- 110, [1] с.: ил. -- 813 экз. -- І5ВА 978-985-538-126-7. -- 
[10-9866] 

УДК 373.5.016:821.161.1.09 

9088. Пивоварук, Т. В. Математика в сказках : учебно-методическое пособие для сту- 
дентов математического и физического факультетов / Т. В. Пивоварук ; Брестский государ- 
ственный университет им. А. С. Пушкина. -- Брест: БрГУ, 2010. -- 88 с.: ил.; 21 ем. -- 
Библиография: с. 87 (8 назв.). -- 99 экз. -- І5ВМ 978-985-473-617-4. - [10-10055] 

УДК [373.5.016:51].091.33:398;21 

9089. Планы-конспекты уроков по математике : 2-й класе : книга для учителей обіце- 
образовательных учреждений : [в 2 ч.] / составитель Т. А. Козлова. -- 2-е изд. -- Мозырь: 
Белый Ветер, 2008-2011. --- 20 см. -- (Серия "Из опыта работы"). -- І5ВМ 978-985-514-141-0. 

Ч. 2. -- 201. -- 118, [1] е.: ил. -- Библиография: с. 117 (8 назв.). -- 463 экз. -- 
І5ВА 978-985-514-140-3 (ошибоч.). -- [10-9856] 

УДК 373.3.016:51 

9090. Планы-конспекты уроков по предмету "Человек и мир" : 1-й класе : практиче- 
ское пособие для педагогов обіцеобразовательных учреждений. -- Мозырь : Белый Ветер, 
2010-2011. -- 20 см. -- (Серия "Из опыта работы"). -- Автор 1-го полугодия: Е. Л. Семак. 

2-е полугодие / С. Н. Сигай. -- 2011. -- 113, [3] е. : ил. -- Бияблиография: с. 115 (14 назв.). -- 
813 экз. -- І5ВІ 978-985-538-129-8. - [10-9863] 

УДК 373.3.016:502 
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9091. Планы-конспекты уроков по предмету "Человек и мир" : 2-й класе : пособие 


для педагогов обіцеобразовательных учреждений. -- Мозырь : Белый Ветер, 2010-2011. -- 
20 см. -- (Серия "Из опыта работы"). -- Автор 1-го полугодия: С. Н. Сигай. 
2-е полугодие / Е. Л. Семак. -- 2011. -- 142, [2] с.: ил., схемы. -- Библиография: 


с. 142-143 (21 назв.). -- 813 экз. -- І5ВМ 978-985-538-130-4. -- [10-9864] 
УДК 373.3.016:502/504 
9092. Планы-конспекты уроков по русскому языку : 2-й класс: пособие для учителей 
обіцеобразовательных учреждений / [составитель Н. Р. Мавлютова]. -- 3-е изд. -- Мозырь: 
Белый Ветер, 2011- .-- 20 см. -- (Серия "Из опыта работы"). 
2-е полугодие. -- 2011. -- 126, [1] с. : ил. -- Библиография: с. 124 (14 назв.). -- 
613 экз. -- І5ВМ 978-985-538-137-3. -- [10-9860] 
УДК 373.3.016:811.161.1 
9093. Планы-конспекты уроков по русскому языку : 6-й класс : пособие для педаго- 
гов обіцеобразовательных учреждений / составитель А. И. Стрижанец. -- Мозырь : Белый 
Ветер, 2011- .-- 20 ем. -- (Серия "Из опыта работы"). 
2-е полугодие. -- 2011. -- 111, [1] с. -- 813 экз. -- І5ВМ 978-985-538-146-5. -- 
[10-10359] 
УДК 373.5.016:811.161.1 
9094. Пупцев, А. Е. Мультимедиа в современной жизни: 11-й класе : пособие для учи- 
телей обіцеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / 
А. Е. Пупцев, А. А. Козинский ; Национальный институт образования. -- Минск: Адукацыя 
1 выхаванне, 2010. -- 28 с.; 20 см. -- (Информатика. Факультативные занятия). -- 2800 экз. 
(1-й з-д 750). -- І5ВМ 978-985-471-378-6. - [10-9429] 
УДК 373.5.016:004.032.6 
9095. Пучковская, Т. О. Математика : 9-й класе: угадай и докажи : пособие для учите- 
лей обіцеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / 
Т. О. Пучковская ; Национальный институт образования. --- Минск: Аверсэв, 2010. - 79, [1] е.: 
ил. ; 20 см. -- (Факультативные занятия). --- Библиография: с. 10-11 (19 назв.), библиогра- 
фия в тексте. -- 1100 экз. -- І5ВА 978-985-529-611-0. - [10-10063] 
УДК 373.5.016:51 
9096. Работа студента в фортепианном классе : пособие : [для студентов / Е. С. Поля- 
кова и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный 
педагогический университет им. Максима Танка. --- Минск: БГПУ, 2010. - 84 с.; 21 см. -- Ав- 
торы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Бакановская И. Г., Беляева Л. С., Ко- 
зыренко Н. В., Лизнева Т. П., Новоселова Ю. Б., Фиешко Н. Ф., Чернявская И. Ф., Шоломиц- 
кая И. П. -- Библиография в конце тем. -- 100 экз. -- І5ВАУ 978-985-501-864-4. -- 
[10-9737] 
УДК 373.3/.5.016:[780.8:780.616.432(075.8) 
9097. Районные олимпиады по математике третьего тысячелетия / [составители: 
Ю. Я. Романовский, И. А. Корлюкова, Е. Г. Микулич]. -- Мозырь : Белый Ветер, 2011. -- 
100, [3] е. : ил. ; 20 см. -- 813 экз. -- І5ВМ 978-985-538-132-8. -- [10-9862] 
УДК 373.5.016:51 
9098. Русский язык в 10 классе : учебно-методическое пособие для учителей обіцеоб- 
разовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / (Л. А. Мурина 
и др.]. -- Минск: Национальный институт образования, 2010. - 229, [2] е. ; 20 см. -- Авто- 
ры указаны на обороте титульного л. Авторы также: Долбик Е. Е., Игнатович Т. В., Леоно- 
вич В. Л., Литвинко Ф. М., Саникович В. А., Сидоренко Р. С., Таяновская И. В., Худенко Л. А. 
-- Библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985- 
465-775-2. -- [10-9736] 
УДК 373.5.016:811.161.1 
9099. Савицкая, Ю. В. Основы современного этикета : 9-й (10-й, 11-й) класс : пособие 
для педагогов обіцеобразовательных учреждений / Ю. В. Савицкая, А. В. Савицкая, Н. Н. Ро- 
галевич. -- Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010. -- 103 с. ; 20 см. -- (Этикет. Факультатив- 
ные занятия). --- Библиография: с. 11-18, 97-100 (52 назв.), библиография в конце занятий. 
--. 3000 экз. (1-й з-д 500). -- І5ВА 978-985-471-404-2. -- [10-9407] 
УДК 373.5.016:395 
9100. Сквозь призму сказки : [проектно-исследовательская деятельность : для учителей 
начальных классов / авторы-составители: В. Н. Юхновская, А. А. Варакса]. -- 3-е изд. -- 
Мозырь : Образовательная компания "Содействие", 2010. -- 168, [1] с. : ил. ; 20 см. -- Биб- 
лиография: с. 168-169 (21 назв.). -- 310 экз. -- І5ВА 978-985-520-304-0. -- [10-9875] 
УДК 373.3.091.33-027.22:398;21 
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9101. Солонинка, А. Е. Брестская детская музыкальная школа Хе І : двадцать лет вместе / 
А. Е. Солонинко. --- Брест : Альтернатива, 2010. -- 238, [1] с.: ил.; 24 см. -- 200 экз. -- В 
переплете. -- І5ВМ 978-985-521-145-8 (ошибоч.). -- [10-10037] 
УДК 373.5:78(476.7-25) 
9102. Справочник классного руководителя / [(составители: А. М. Городович, Т. В. Курат- 
ник]. -- Мозырь : Белый Ветер, 2011. -- 135 с. ; 20 см. -- Библиография: с. 127-133 
(80 назв.). -- 813 экз. -- І5ВМ 978-985-538-149-6. - [10-10354] 
УДК 373.3/.5.015.311 
9103. Сулейманов, В. З. Информационно-образовательные ресурсы сети Интернет : 
10-й класс : пособие для учителей обіцеобразовательных учреждений с белорусским и рус- 
ским языками обучения / В. З. Сулейманов ; Национальный институт образования. --- Минск: 
Адукацыя і выхаванне, 2010. -- 38 с. ; 20 см. -- (Информатика. Факультативные занятия). -- 
Библиография: с. 8 (7 назв.). -- 2800 экз. (1-й з-д 850). -- І5ВМ 978-985-471-382-3. -- 
[10-9427] 
УДК 373.5.016:004.738.52 
9104. Ткач, Е. В. Композиция : 2-й класс: пособие для учителей обіцеобразовательных 
учреждений с белорусским и русским языками обучения / Е. В. Ткач; Национальный инсти- 
тут образования. -- Минск: Асар, 2010. -- 72 е.: ил.; 21 см. -- (Изобразительное искусство. 
Факультативные занятия). -- Библиография: с. 60-63 (40 назв.). -- Краткий справочник 
терминов: с. 53-59. -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-985-6984-11-5. -- [10-9389] 
УДК 373.3.016:7.012 
9105. Традиции школы / [авторы-составители: Л. М. Волкова, Н. П. Бурдыко]. -- 


Минск : Красико-Принт, 2010. -- 125 с. ; 20 см. -- (Деятельность класеного руководителя). 
--. Бияблиография: с. 124 (17 назв.). -- 1600 экз. -- І5ВМ 978-985-405-592-3. -- [10-9440] 
УДК 373.5.02 


9106. Учебная программа факультативных занятий для обіцеобразовательных уч- 
реждений "Энергия и окружаюцая среда" : 5-й (б, 7, 8-й) класе / [И. В. Галузо и др.]; 
Министерство образования Республики Беларусь. -- Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010. 
22 с.; 20 ем. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Муравьев А. В., 
Петров К. А., Свистунова В. Н. -- Библиография: с. 20-21 (20 назв.). -- 1500 экз. -- 
[10-9408] 

УДК 373.5.091.214:[620.9:502.174] 

9107. Физика : 6-8-е классы : пособие для учителей обіцеобразовательных учреждений 
с белорусским и русским языками обучения / [Л. А. Исаченкова и др.] ; Национальный ин- 
ститут образования. -- Минск: Аверсэв, 2010. - 174, [2]с.: ил.; 20 см. -- (Факультативные 
занятия). --- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Захаревич Е. В., Мо- 
роз З. И., Пальчик Г. В. -- 1100 экз. -- І5ВМ 978-985-465-763-9 (НИО). -- І5ВМ 978-985-529- 
539-7 (Аверсэв). -- [10-9380] 

УДК 373.5.016:53 

9108. Физика : 9-11-е классы : пособие для учителей обіцеобразовательных учреждений 
с белорусским и русским языками обучения / [В. И. Анцулевич и др.] ; Национальный ин- 
ститут образования. --- Минск: Аверсэв, 2010. -- 285, [1] е.: ил. ; 20 см. -- (Факультативные 
занятия). -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Дорофейчик В. В., 
Жилко В. В., Маркович Л. Г., Пенязь В. А. -- Библиография: с. 283-285. -- 1100 экз. -- 
І5ВА 978-985-465-764-6 (НИО). -- І5ВМ 978-985-529-540-3 (Аверсэв). -- [10-9379] 

УДК 373.5.016:53 

9109. Шабека, Л. С. Занимательное графическое моделирование на компьютере : 
9-й класе : пособие для учителей обіцеобразовательных учреждений с белорусским и рус- 
ским языками обучения / Л. С. Шабека, Ю. П. Беженарь ; Национальный институт образова- 
ния. -- Минск: Сэр-Вит, 2010. -- 108 с.: ил. ; 20 см. -- (Черчение. Факультативные заня- 
тия). --- Бяблиография: с. 107 (14 назв.). -- 2000 экз. -- І5В 978-985-419-531-5. -- [10-9825] 

УДК 373.5.016:004.92 

9110. Швайко, Л. Г. Развернутые планы-конспекты уроков в У классе: легкая атлетика, 
футбол, баскетбол, лыжная подготовка, гимнастика и акробатика / Л. Г. Швайко. -- Минск: 
Адукацыя і выхаванне, 2010. -- 151 с. : ил. ; 29 см. -- Библиография: с. 150 (43 назв.). -- 
1000 экз. -- І5ВМ 978-985-471-338-0. -- [10-9625] 

УДК 373.5.016:[796.3/.4:796.92] 

9111. Школьный кабинет от "А" до "Я!" / [авторы-составители: В. Н. Пунчик, А. Р. Бори- 
севич, О. В. Суіцевич]. -- Минск: Красико-Принт, 2010. - 173 е.: ил.; 20 см. -- (Педагоги- 
ческая мастерская). --- Бияблиография: с. 41 (14 назв.), 140-141 (10 назв.), 162-163 (23 назв.). -- 
1400 экз. -- І5ВМ 978-985-405-596-1. -- [10-10494] 

УДК 373.5:727.054.:3 
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9112. Школьный экологический театр / [автор-составитель Д. И. Паршонок]. -- 
Минск: Красико-Принт, 2010. -- 125 с.; 20 см. -- (Деятельность классного руководителя). 
--. 1600 экз. -- І5ВМ 978-985-405-589-3. -- [10-9351] 

УДК [373.3/.5.091.33-027.22:792]:502/504 


Гл. таксама Хе 9023, 9025, 9032-33 


374 Пазашкольная агульная адукацыя. Самаадукацыя 


9113. Установы пазашкольнага выхавання і навучання Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь : па стану на І снежня 2009 г. : (статыстычны даведнік) / Міністэрства 
адукацыі Рэспублікі Беларусь, Галоўны інфармацыйна-аналітычны цэнтр. -- Мінск: ГІАЦ 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 2010. -- 54 с., уключаючы вокладку ; 30 см. -- 
73 экз. -- [10-9659] 

УДК 374(476)"2009'(083 41) 


9114. Дополнительное образование: состояние, проблемы, перспективы : междуна- 
родная научно-методическая конференция (Минск, 27 октября 2010 г.) : Доклады. Тезисы 
докладов / [редколлегия: А. Л. Савенок (ответственный редактор) и др.]. -- Минск: Акаде- 
мия МВД Республики Беларусь, 2010. -- 216, [1] с.; 21 см. -- В надзаголовке: Министерство 
внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики 
Беларусь. -- Библиография в конце докладов. -- 160 экз. -- І5ВМ 978-985-427-633-5. -- 
[10-9461] 

УДК [374:37.018.4](082) 


376 Арганізацыя выхавання і адукацыі. Школьная арганізацыя 


9115. Баль, Н. Н. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста с тяжелыми 
нарушениями речи : учебно-методическое пособие для учителей-дефектологов дошкольных 
учреждений / Н. Н. Баль, Н. В. Дроздова. -- Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010. - 151 с.; 
20 см. -- Библиография в конце разделов. -- 1210 экз. -- І5ВА 978-985-471-349-6. -- 
[10-9405] 

УДК 376-056.264:373.2.016:811.161.1'355 

9116. Гриханов, В. П. Обучение практической математике учаіцихся с тяжелой интел- 
лектуальной недостаточностью : учебно-методическое пособие для педагогов центров кор- 
рекционно-развиваюіцего обучения и реабилитаций / В. П. Гриханов, Т. В. Лисовская, 
В. В. Мыслюк,; под редакцией В. П. Гриханова. -- Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010. -- 
111 с.: ил. ; 20 см. -- Бияблиография: с. 108-111 (40 назв.). -- 600 экз. -- І5ВА 978-985-471- 
367-0. -- [10-9409] 

УДК 376-056.36:373.3/.5.016:51 

9117. Дети с отклонениями в развитии: проблемы изучения и организации ком- 
плексной помоіци : сборник материалов республиканской научно-практической конферен- 
ции (Брест, 19-20 октября 2010 г.) / [под обіцей редакцией И. Е. Валитовой]. -- Брест : Аль- 
тернатива, 2010. -- 140 с. ; 20 см. -- В надзаголовке: Брестский государственный универси- 
тет им. А. С. Пушкина. -- Библиография в конце докладов. -- 55 экз. -- І5ВМ 978-985-521- 
200-4. -- [10-9879] 

УДК 376(082) 

9118. Змушко, А. М. Основные показатели развития системы специального образования 
в Республике Беларусь. 1995-2009 годы / [Змушко А. М., Хмелевский В. М., Федорцова Е. Е.; 
под обіцей редакцией Змушко А. М.] ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Главный информационно-аналитический центр. -- Минск: ГИАЦ Министерства образова- 
ния Республики Беларусь, 2010. - 131 с. ; 30 см. -- (Информационный бюллетень ; вып. 11). 
-- Авторы указаны на обороте титульного л. -- 50 экз. -- [10-9664] 

УДК 376(476)"'1995/2009" (055) 

9119. Леішцинская, Т. Л. Обучение учебному предмету "Человек и мир" на 1-м отделе- 
ний вспомогательной школы : учебно-методическое пособие для педагогов вепомогательной 
школы с белорусским и русским языками обучения / Т. Л. Леішцинская, О. Х. Серединская, 
А. Н. Гринько; под редакцией О. Х. Серединской. -- Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010. 
-- 215 е.; 20 ем. -- Библиография: с. 212-215 (39 назв.). -- 1075 экз. -- І5ВМ 978-985-471- 
351-9. -- [10-9422] 

УДК 376-056.313:373.3/.5.016:[50273:613] 
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9120. Мыслюк, В. В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с интеллекту- 
альной недостаточностью : учебно-методическое пособие для учителей-дефектологов до- 
школьных учреждений / В. В. Мыслюк, Ю. Н. Кислякова. -- Минск: Адукацыя і выхаванне, 
2010. -- 199 с.: ил.; 20 см. -- (Серия "Азбука самостоятельности"). --- Библиография: с. 78-79 
(14 назв.), 132-133 (21 назв.), 199 (9 назв.). -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-471-348-9. -- 
[10-9423] 

УДК 376-056.313 


9121. І ап ап айші регзов : 4еуеіортепі апё ітріетепіайоп оЁ оссцрайопа! іегару бог 
парапаісарред уоша іп Ве]агіз / [роПеуоеі Т. еб аі.] ; Моп-еоуегатепіа! Оггапітгайоп "Ве]а- 
гізіап Аззосіайоп оЁ Аззізіапсе іо СіІагеп апі Уойпе Реоріе ўі РізабШійез" ; [чпаег бе 
оуегаЙ едібог5Вір оЁ Міпепкоуа І.]. -- МіазК: [5. п.], 2010. -- 259 с.; 21 ем. -- Аўтары паказа- 
ны на адвароце тытульнага л. Аўтары таксама: Кіепроіз 7., Гіезроші: М. уап, Міпепкоуа І., 
Качуріпа У., 5сігш 7. --- На англійскай мове. -- 300 экз. -- [10-9496] 

Я дарослы 

УДК 376-056.26(476) 


Гл. таксама Хе 9023 


377 Прафесійная адукацыя. Тэхнічныя школы. 
Прафесійныя каледжы. Палітэхнікумы 


9122. Всему начало - плуг и борозда... / [Ю. И. Сахарчук и др. ; фото А. М. Карпишука] ; 
Высоковский государственный сельскохозяйственный профессионально-технический кол- 
ледж. --- Брест : РИА "Вечерний Брест", 2010. - 103 с. : ил., фот.; 23 см. -- Авторы указаны 
перед выпускными данными. Авторы также: Белемук Л. М., Вабицевич И. С., Кондылев В. С., 
Селивоник В. А. -- 700 экз. -- І5ВА 978-985-6964-06-3. - [10-9720] 

УДК 377.3:631(476.7-2І Высокое) 

9123. Проблемы инженерно-педагогического образования в Республике Беларусь : 
материалы ІУ Международной научно-практической конференции, Минск, БНТУ, 23, 24 ок- 
тября 2010 г. / под обіцей редакцией Б. М. Хрусталева. --- Минск : БНТУ, 2010. - 172, [1] е.: 
ил., схема ; 21] см. -- В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Бе- 
лорусский национальный технический университет. -- Библиография в конце докладов. -- 
50 экз. -- І5ВА 978-985-525-494-3. -- [10-9550] 

УДК [377.36:627378.6621(476(082) 

9124. Сборник типовой учебно-программной документации для учреждений, обес- 
печиваюіцих получение профессинонально-технического образования / Министерство 
образования Республики Беларусь, Республиканский институт профессионального образова- 
ния. -- Минск: РИПО, 2000- .-- 20 см. -- Обіцее заглавие вып. 1-11: Сборник типовой 
учебно-программной документации для профессионально-технических учебных заведений 
Республики Беларусь. 

Вып. 33, дополнение І : учебная специальность 3-50 01 55 Технология производства 
швейных изделий, единичная квалификация 3-50 01 55-60 Приеміцик заказов, специализация 
единичной квалификации 3-50 01 55-60 01 Приеміцик заказов (пошив и ремонт одежды) - 
4-й разряд. -- 2010. -- 28, [12] с. -.- Библиография: с. 27 (12 назв.). -- 22 экз. -- [10-9937] 

УДК 377.091.214:687.1/.4 

9125. Юридический колледж БГУ : к 10-летию со дня образования / Белорусский го- 
сударственный университет ; [(составители: И. Р. Веренчиков (отв. ред.) и др.]. -- Несвиж: 
Несвижская укрупненная типография, 2010. -- 68 с. : ил. ; 20 см. -- Заглавие обложки: 
Учреждение образования "Юридический колледж Белорусского государственного универси- 
тета". --- Составители также: Врублевская Н. Г., Русенчик Т. М., Старовойтов О. М., Сузда- 
лева И. В. --- Библиография: с. 65-68. -- 150 экз. -- І5ВМ 978-985-6796-53-4. -- [10-9588] 

УДК 377:34(476-25) 


378 Вышэйшая адукацыя. Універсітэты. Акадэмічнае навучанне 


9126. Гацко, А. М. Педагагічнае ўзаемадзеянне ў вучэбнай камунікацыі : вучэбна- 
метадычны дапаможнік для студэнтаў педагагічных спецыяльнасцей / А. М. Гацко ; Мі- 
ністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Баранавіцкі дзяржаўны універсітэт. --- Баранавічы : 
БарДУ, 2010. -- 97, [2] с.: схемы; 20 см. -- Бібліяграфія: с. 95-98 (69 назв.). -- Тэрмінала- 
гічны слоўнік: с. 92-94. --- 50 экз. -- І5ВМ 978-985-498-349-3. - [10-10436] 

УДК 378.015.:3(075.8) 
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9127. Гістарычны факультэт : да 75-годдзя ўтварэння / Міністэрства адукацыі Рэс- 
публікі Беларусь, Магілёўскі дзяржаўны універсітэт ім. А. А. Куляшова ; (рэдкалегія: У. В. Бары- 
сенка (адказны рэдактар) і інш.]. -- Магілёў : МгДУ, 2010. -- 241, [2] с.: іл.; 20 см. -- 
Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах. - 100 экз. -- І5ВМ 978-985-480-643-3. -- 
[10-10035] 

УДК 378.4(476.4-25).096:94(091) 

9128. Сільчанка, М. У. Юрыдычны факультэт Гродзенскага дзяржаўнага універсітэта 
імя Янкі Купалы : гістарычны нарыс / М. У. Сільчанка ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі 
Беларусь, Гродзенскі дзяржаўны універсітэт ім. Янкі Купалы. -- 2-е выд. -- Гродна: ГрДУ, 
2010. -- 139 е.: іл.; 21 см. -- Бібліяграфія ў канцы глаў. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-515- 
350-5 (у пер.). -- [10-10109] 

УДК 378.4(476.6-25).096:34(091) 


9129. Актуальные проблемы современного гуманитарного образования : материалы 
УП Республиканской научной конференции молодых ученых и аспирантов (Минск, 
25 ноября 2010 г.) / [редколлегия: И. В. Титович и др.]. -- Минск: РИВШ, 2010. -- 163 с.: 
ил. ; 21 см. -- В надзаголовке: Государственное учреждение образования "Республиканский 
институт высшей школы". -- Часть текста на белорусском языке. --- Библиография в конце 
докладов. -- 100 экз. -- І5ВІ 978-985-500-397-8. -- [10-10266] 
УДК [378::1/37:8/9](082) 
9130. Бабко, Г. И. Модульные технологии обучения: теория и практика проектирования : 
учебно-методическое пособие : [для преподавателей] / Г. И. Бабко ; Министерство образова- 
ния Республики Беларусь, Государственное учреждение образования "Республиканский ин- 
ститут высшей школы". -- Минск: РИВШ, 2010. -- 63 с.; 21 см. -- Библиография: с. 4-5 
(12 назв.), 58 (18 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-500-398-5. -- [10-10050] 
УДК 378.091.31(072.8) 
9131. Витебский государственный университет имени П. М. Машерова (1910-2010) / 
Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет 
им. П. М. Машерова ; под редакцией А. П. Солодкова ; [В. В. Акуневич и др.]. -- Витебск: 
ВГУ, 2010. -- 327 с.: ил. ; 30 ем. -- Часть текста на белорусском языке. -- 300 экз. -- 
І5ВА 978-985-517-245-2 (в пер.). -- [10-10222] 
УДК 378.4(476.5-25)'1910/2010" 
9132. Гладун, Т. И. Психологические основы педагогической практики в школе: учеб- 
но-методическое пособие для студентов дневной и заочной формы обучения психолого- 
педагогического факультета специальностей 1-01 02 02 Начальное образование. Социальная 
педагогика, 1-01 02 02 03 Начальное образование. Музыкальное искусство, 1-01 02 02 05 На- 
чальное образование. Иностранный язык / Т. И. Гладун, О. А. Пшеничная ; Брестский госу- 
дарственный университет им. А. С. Пушкина. -- Брест: БрГУ, 2010. -- 87 с.; 21 см. -- Биб- 
лиография в конце заданий. -- 99 экз. -- І5ВМ 978-985-473-610-5. -- [10-10056] 
УДК 378.147.091.313:373.015.3(075.8) 
9133. Глоссарий терминов Болонского процесса / подготовлен Национальным офисом 
программы "Темпус" в Российской Федерации ; Олейникова О. Н. -- [Минск : б. и., 20102]. 
--27е.;21 см. -- 89 экз. -- [10-9566] 
УДК 378.014(4)(038) 
9134. Инновационные технологии в процессе переподготовки и повышения квали- 
фикации специалистов в вузе : сборник научных статей республиканской научно- 
практической конференции, 11-12 ноября 2010 г. / [редколлегия: Яловая Наталья Петровна, 
Халецкий Виталий Анатольевич, Строкач Тайсия Владимировна]. -- Брест: БрГТУ, 2010. - 
163 с. : ил. ; 21 ем. -- Заглавие обложки: Сборник докладов Республиканской научно- 
практической конференции "Инновационные технологий в процессе переподготовки и по- 
вышения квалификации в вузе". -- В надзаголовке: Министерство образования Республики 
Беларусь, Брестский государственный технический университет, Институт повышения ква- 
лификации и переподготовки кадров. -- Библиография в конце научных статей. -- Список 
авторов: с. 160. -- 80 экз. -- І5ВА 978-985-493-172-2. -- [10-10383] 
УДК 378.046.4:001.895(082) 
9135. Инновационные технологий преподавания и изучения графических дисцип- 
лин технических специальностей : Ш Республиканская научно-практическая конференция 
молодых ученых и студентов, 11-12 ноября 2010 г., [Брест / редколлегия: Базенков Тимофей 
Николаевич и др.]. -- Брест: БрГТУ, 2010. -- 83 с.: ил.; 21 см. -- В надзаголовке: Мини- 
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стерство образования Республики Беларусь, Брестский государственный технический уни- 
верситет. --- Часть текста на белорусском языке. -- Библиография в конце докладов. -- 
50 экз. -- І5ВАМ 978-985-493-171-5. -- [10-9743] 
УДК 378.016:[514.18:-744:5004.92](082) 
9136. Каталог научно-технических и инновационных разработок БНТУ “з Сайіое оў 
зсіепЙс-іесрпіга! апа іппоуайуе Чеуеіортепіз о ВМТО / Министерство образования Респуб- 
лики Беларусь, Белорусский национальный технический университет ; [составители: 
А. С. Калиниченко, Ф. А. Романюк, Ю. В. Кравцов ; редактор Е. В. Малашевич ; перевод на 
английский язык В. Г. Горбаш ; художник С. В. Нечунаева]. -- Минск: Кавалер, 2010. -- 
156 с. : ил. ; 29 см. -- Часть текста параллельно на русском и английском языках. -- 
1000 экз. -- І5ВМ 978-985-454-568-4. -- [10-10225] 
УДК 378.662(476-25):[378.147:001.895]1(085.2) 
9137. Научная и инновационная деятельность БНТУ - 5сіепййс апа іппоуайуе 
асауйу аг ВМТО / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский нацио- 
нальный технический университет ; [составители: А. С. Калиниченко, Ф. А. Романюк, 
Ю. В. Кравцов ; редактор Е. В. Малашевич ; перевод на английский язык В. Г. Горбаш ; ху- 
дожник С. В. Нечунаева]. --- Минск: Кавалер, 2010. -- 111 с.: ил.; 29 см. -- Часть текста 
параллельно на русском и английском языках. -- Указатель инновационных инфраструктур 
БНТУ: е. 108-111. -- 1000 экз. -- І5ВХ 978-985-454-567-7. -- [10-10224] 
УДК 378.662(476-25):[378.147:001.89] 
9138. Профессорско-преподавательские работники высших учебных заведений 
Республики Беларусь : по состоянию на конец 2009 г. : (статистический справочник) / Ми- 
нистерство образования Республики Беларусь, Главный информационно-аналитический 
центр. -- Минск: ГИАЦ Министерства образования Республики Беларусь, 2010. -- 128 е., 
включая обложку ; 30 см. -- 22 экз. -- [10-9667] 
УДК 378.091.12(476)"2009"(083.41) 
9139. Сведения о работе аспирантуры и докторантуры за 2009 год : (статистический 
справочник) / Министерство образования Республики Беларусь, Главный информационно- 
аналитический центр. -- Минск: ГИАЦ Министерства образования Республики Беларусь, 
2010. -- 176 с., включая обложку ; 30 см. -- 22 экз. -- [10-9668] 
УДК 378.2(476)"2009'(083.41) 
9140. Философские проблемы образования и воспитания студенческой молодежи : 
сборник материалов республиканской научно-практической конференции, Брест, 22-23 ап- 
реля 2010 г. / [редколлегия: В. А. Степанович (отв. редактор) и др.]. -- Брест : БрГУ, 2010. -- 
234 с. ; 21 см. -- В надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Брест- 
ский государственный университет им. А. С. Пушкина. -- Часть текста на белорусском язы- 
ке. --- Библиография в конце докладов. -- 20 экз. -- І5ВМ 978-985-473-620-4. -- [10-10287] 
УДК 378.01/.02:1(082) 


Гл. таксама Хе 9123 


379.8 Вольны час. Святочныя дні. Канікулы 


9141. Августовский канал / [Управление физической культуры, спорта и туризма 
Гродненского облисполкома]. -- Минск : БОФФ, [20102]. -- 32, [2] с., включая обложку : 
ил., карты ; 30 см. -- 2000 экз. -- [10-10171] 

УДК 379.83/.84(476.6:282.5) 
9142. ГПУ "Национальный парк "Беловежская пуша". -- [Брест : б. и., 2010]. -- 
15 с., включая обложку : ил.; 21 см. -- 1000 экз. -- [10-10074] 

УДК 379.83/.84(476-751.2) 
9143. Лида и Лидский район : чаруюіцее обаяние старины / [Министерство спорта и 
туризма Республики Беларусь]. -- Минск : Национальное агентство по туризму, 2010. -- 
9, [1] с., включая обложку : ил. ; 30 см. -- 2000 экз. -- І5ВАМ 978-985-6871-41-5. - [10-9617] 
УДК 379.83/.84(476.6) 
9144. Путеводитель по Гродненской области / [Управление физической культуры, 
спорта и туризма Гродненского облисполкома]. -- Минск : БОФФ, [20102]. -- 76, [1] с., 
включая обложку : ил., карта; 23 см. -- 2000 экз. -- [10-10204] 


УДК 379.83/.84(476.6)(036) 

9145. Туристическая Гродненіцина / [Управление физической культуры, спорта и ту- 

ризма Гродненского облисполкома]. -- Минск : БОФФ, [2010]. -- 48, [2] с., включая об- 
ложку : ил., карта ; 30 см. -- 2000 экз. - [10-10175] 

УДК 379.83/.84(476.6) 
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9146. Туристический путеводитель : путешествия [по Беларуси] за новыми впечатле- 
ниями / [Министерство спорта и туризма Республики Беларусь]. -- Минск : Национальное 
агентство по туризму, 2010. -- 48, [1] с., включая обложку : ил. ; 21 см. -- 4000 экз. -- 
І5ВА 978-985-6871-39-2. -- [10-9583] 

УДК 379.83/.84(476)(036) 

9147. Хойники и Хойникский район : притягательность белорусской глубинки / [Ми- 
нистерство спорта и туризма Республики Беларусь]. -- Минск : Национальное агентство по 
туризму, 2010. -- 9, [1] с., включая обложку : ил. ; 30 см. -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-6871- 
42-2. --- [10-9618] 

УДК 379.83/.84(476.2) 


9148. АпеоцзіоузКі Капа! / [Оггей КШагу Еігусгпе)ў, Зрога і ТигузіуКі СгодгейзКіего 
ОбусЧоўего Котйейі У укопаўстег0]. -- МійзК: ВОЕЕ, [20102]. -- 32, [2] с., уключаючы 
вокладку : іл., карты ; 30 см. -- На польскай мове. -- 1000 экз. - [10-10172] 

Аўгустоўскі канал 

УДК 379.83/.84(476.6:282.5) 

9149. Ргзеуоапік ро обуодгіе СгодгейзКіп / [Оггед КІшу Еігус2пеў, Зрогі і Ту- 
тузіукі бгофтейзКіеего Обугодоўего Котией “Уукопаусгеео0]. -- МіазК : ВОЕЕ, [20102]. -- 
76, [1] е., уключаючы вокладку : іл., карта ; 23 см. -- На польскай мове. -- 1000 экз. -- 
[10-10205] 

Даведнік па Гродзенскай вобласці 

УДК 379.83/.84(476.6)(036) 

9150. Тгауеі ійпегагіез : уоуг гоціе5 Юю пеуў ехрегіепсе / [Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь]. -- Минск : Национальное агентство по туризму, 2010. - 48, [1] е., 
уключаючы вокладку : іл.; 21 см. -- На англійскай мове. -- 4000 экз. -- [10-9584] 

Турыстычны даведнік 

УДК 379.83/.84(476)(036) 

9151. Тиагузбуслпа Сгодгіейзгсгугпа / [Оггед КШагу Еігус2пеў, Зрогіа і Тигузіукі 
СтойгейзКіево ОбусЧоўего Котііейі Уукопауст2ево]. -- МійзК: ВОЕЕ, [20102]. -- 48, [2] е., 
уключаючы вокладку : іл., карта; 30 см. --- На польскай мове. -- 1000 экз. -- [10-10176] 

Турыстычная Гродзеншчына 

УДК 379.83/.84(476.6) 


Гл. таксама Ме 9152, 9258-59, 9263 


39 Этнаграфія. Звычаі. Норавы. Традыцыі. Лад жыцця. Фальклор 


9152. Блиіц, В. Л. Этнографическое наследие Беларуси: возможности туристского ис- 
пользования : учебно-методическое пособие / В. Л. Блиіц ; Министерство образования Рес- 
публики Беларусь, Частное учреждение образования "Институт предпринимательской дея- 
тельности". --- Минск: БГПУ, 2010. - 118 е.: ил. ; 21 см. -- Библиография: с. 116-117 (33 назв.), 
библиография в тексте. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-541-026-4. -- [10-10259] 

УДК [39(-161.3)::379.83/.84(476)]1(075) 

9153. Котович, О. В. Золотые правила народной культуры / Оксана Котович, Янка Крук. 


З. 5-е изд., переработанное. -- Минск : Адукацыя і выхаванне, 2010. -- 590 с. : ил.; 
25 см. -- Перед выпускными данными 2-й автор: Крук Иван Иванович. -- Часть текста на 
белорусском языке. -- Библиография: с. 576-577 (49 назв.). -- Предметно-тематический 


указатель: с. 578-585. -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-985-471-406-6. - [10-10208] 
УДК [39:008](2161) 


Гл. таксама Хе 9724 


391/395 Этнаграфія. Норавы і звычаі. Мода. Грамадскае жыццё. Цырыманіял 


9154. Новые сценарии свадьбы / [автор-составитель Л. Смирнова]. -- Минск: Харвест, 
2009. --- 286, [1] с. ; 20 ем. -- 5000 экз. -- І5ВАМ 978-985-16-7633-6. -- [10-9814] 

УДК 392:51 

9155. Савицкая, Ю. В. Основы современного этикета : пособие для учаіцихся 9-го 

(10-го, 11-го) класса обіцеобразовательных учреждений / Ю. В. Савицкая, А. В. Савицкая. -- 

Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010. -- 198 с.: ил. ; 20 см. -- (Этикет. Факультативные за- 

нятия). --- 10000 экз. (1-й з-д 600). -- І5ВМ 978-985-471-405-9. -- [10-9406] 
УДК 395(075.3) 
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9156. Свадьба по всем правилам / [автор-составитель Любовь Смирнова]. -- Минск: 
Харвест, 2010. -- 830, [1] с. : ил. ; 21 см. -- (Домашняя библиотека). -- 5000 экз. -- 
І5В 978-985-16-8057-9 (в пер.). --[10-9789] 

УДК 392.5 


398 Фальклор у вузкім сэнсе 
Гл. Хе 9440 


5 МАТЭМАТЫКА І ПРЫРОДАЗНАЎЧЫЯ НАВУКІ 


9157. Вопросы естествознания : сборник научных статей / Министерство образования 
Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. Мак- 
сима Танка. -- Минск, 2008- .-- Основан в 2008 г. 

Вып. 6 / [главный редактор М. Г. Ясовеев]. - [Б. и.], 2010. -- 99 с.: ил.; 20 см. -- Биб- 
лиография в конце научных статей. -- 80 экз. -- [10-10295] 

УДК 5(082) 


502/504 Прырода. Ахова прыродных рэсурсаў. 
Пагрозы навакольнаму асяроддзю і абарона ад іх 


9158. Антропогенная трансформация ландшафтов : сборник научных статей / Мини- 
стерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический 
университет им. Максима Танка, Факультет естествознания ; [редколлегия: М. Г. Ясовеев 
и др.]. -- Минск: БГПУ, 2010. -- 169 с.; 20 см. -- Часть текста на белорусском языке. -- 
Библиография в конце научных статей. -- 120 экз. -- І5ВА 978-985-541-032-5. - [10-9394] 

УДК [502/504"574:58/59 (082) 

9159. Методические рекомендации по экологической реабилитации нарушенных 
болот и по предотвраішцению нарушений гидрологического режима болотных экосистем 
при осушительных работах / [Представительство ООН в Республике Беларусь], Научно- 
практический центр по биоресурсам НАН Беларуси, Институт природопользования НАН 
Беларуси ; [составители: А. В. Козулин, Н. И. Тановицкая, И. Н. Вершицкая ; фото и рисун- 
ки: А. В. Козулин и др.]. -- Минск: Альтиора - Живые краски, 2010. - 37 с.: ил., фот. ; 30 см. 
-- Фото и рисунки также: Грумо Д. Г., Максименков М. В., Минке М., Расциус Г., Тановиц- 
кая Н. И., Чабровская О. М. --- Издано в рамках проекта международной технической помо- 
ци "Ренатурализация и устойчивое управление торфяными болотами для предотвраіцения 
деградации земель, изменений климата и обеспечения сохранения глобально значимого био- 
логического разнообразия", осушцествляемого Программой развития ООН в Республике Бе- 
ларусь, Министерством лесного хозяйства Республики Беларусь. --- Библиография: с. 30-31. 
-- 400 экз. -- І5ВМ 978-985-6831-53-2. -- [10-9638] 

УДК [502.52:551.312.2:502. 13::631.62](476)(083.132) 

9160. Ресурсо- и энергосберегаюіцие технологии и оборудование, экологически 
безопасные технологиий : международная научно-техническая конференция, [Минск], 
24-26 ноября 2010 г. : материалы конференции : [в 2 ч. / редколлегия: И. М. Жарский (глав- 
ный редактор) и др.]. -- Минск: БГТУ, 2010. -- Заглавие обложки: Материалы Междуна- 
родной научно-технической конференции "Ресурсо- и энергосберегаюццие ...". --- В надзаго- 
ловке: Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный тех- 
нологический университет. -- На титульном л.: БГТУ 80 лет. -- Библиография в конце док- 
ладов. -- 110 экз. -- ІЗВМ 978-985-530-034-3. 

[9. 1]. -- 459 с.: ил. -- Часть текста на польском языке. -- І5ВМ 978-985-530-035-0. -- 
[10-10442] 

УДК 502.173/.174(082) 

9161. [Ч. 2]. -- 432 е.: ил. -- І5ВМ 978-985-530-036-7. -- [10-10443] 

УДК 502.173/.174(082) 


Гл. таксама Хе 9224, 9229, 9231, 9328 


51 Матэматыка 


9162. Агейчик, Н. Н. Математика : домашние задания : 2-й класе: в 2 ч. / Н. Н. Агейчик. 
“2. 2-е изд., переработанное. -- Минск : Пачатковая школа, 2010- .-- 24 см. -- (Моя рабо- 
чая тетрадь). -- І5ВМ 978-985-6947-49-3. 
Ч. 1.--2010.-- 103 е.: ил. -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-985-6947-65-3. -- [10-10189] 
УДК 51(075.2) 
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9163. Веременюк, В. В. Практикум по математике : подготовка к тестированию и экза- 
мену / В. В. Веременюк, В. В. Кожушко. -- 10-е изд. -- Минск: ТетраСистемс, 2010. -- 
175 е.; 20 см. -- 10100 экз. -- І5ВМ 978-985-536-109-2. --- [10-9430] 

УДК 51(075.3/.4) 

9164. Веременюк, В. В. Тренажер по математике-2 : заключительный этап подготовки к 
централизованному тестированию и экзамену / В. В. Веременюк. -- 2-е изд. -- Минск: 
ТетраСистемс, 2010. - 175 е. ; 20 ем. -- 3100 экз. -- І5ВА 978-985-536-121-4. --- [10-10066] 

УДК 51(075.5/.4) 

9165. Волк, А. М. Высшая математика : учебно-методическое пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучаюіцихся заочно по специальностям 1-48 01 01 "Химиче- 
ская технология неорганических веіцеств, материалов и изделий", 1-48 01 02 "Химическая 
технология органических веіцеств, материалов и изделий", 1-48 02 01 "Биотехнология" / 
А. М. Волк, В. В. Игнатенко ; Белорусский государственный технологический университет. 
-- Минск: БГТУ, 2010. -- 196 с.: ил. ; 20 см. -- Библиография: с. 196 (9 назв.). -- 500 экз. 
-- І5ВАМ 978-985-530-002-2. --- [10-10289] 


УДК 51(075.4) 
9166. Жилич, Н. А. Математика : 4-й класе : тетрадь для решения составных задач / 
Н. А. Жилич. -- Минск: Аверсэв, 2011. -- 144 с.; 22 см. -- (Урок в начальной школе). -- 


3100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-613-4. -- [10-10499] 
УДК 51(075.2) 
9167. Задачи на проценты : задачник для учаіцихся обіцеобразовательных учреждений / 
[составитель Ю. В. Шарапов]. -- Мозырь : Белый Ветер, 2011. -- 102, [1] с. ; 20 ем. -- Биб- 
лиография: с. 102 (15 назв.). -- 813 экз. -- І5ВМ 978-985-538-143-4. -- [10-10081] 
УДК 51(075.2/.3) 
9168. Игнатович, Й. К. Математика : практические задания для подготовки к централи- 
зованному тестированию и экзамену / И. К. Игнатович. -- 3-е изд., исправленное и перерабо- 
танное. --- Минск: ТетраСистемс, 2010. - 159 с.; 21 см. -- Библиография: с. 158 (10 назв.). -- 
2000 экз. -- І5ВМ 978-985-536-107-8. -- [10-9434] 
УДК 51(075.3/.4) 


9169. Краткий курс элементарной математики : учебно-методическое пособие : [для 
курсантов / Корчеменко Светлана Владимировна и др.] ; Вооруженные Силы Республики Бе- 
ларусь, Военная академия Республики Беларусь. --- Минск: ВА РБ, 2010. -- 236 е.: ил.; 20 см. 
--. Авторы указаны перед выпускными данными. Авторы также: Макаревич Т. А., Марков- 
никова Н. В. и др. -- 400 экз. -- [10-9562] 

УДК 51(075.8) 

9170. Математика : 1-й класе : тетрадь для закрепления знаний / [составитель Канаше- 
вич Татьяна Николаевна]. -- Минск : Современная школа : Кузьма, 2010. -- 96 с. : ил.; 
21 см. -- 5100 экз. -- І5ВА 978-985-539-116-7 (Современная школа). -- І5ВМХ 978-985-453- 
381-0 (Кузьма). -- [10-10367 


УДК 51(075.2) 
9171. Математика : 2-й класе : тетрадь для закрепления знаний / [составитель Канаше- 
вич Татьяна Николаевна]. -- Минск : Современная школа : Кузьма, 2010. -- 96 с. : ил.; 


21 см. -- 5100 экз. -- І5ВА 978-985-539-117-4 (Современная школа). -- І5ВМ 978-985-453- 
382-7 (Кузьма). -- [10-10364 


УДК 51(075.2) 
9172. Математика : 3-й класе : тетрадь для закрепления знаний / [составитель Канаше- 
вич Татьяна Николаевна]. -- Минск : Современная школа : Кузьма, 2010. -- 96 с. : ил.; 


21 см. -- 5100 экз. -- І5ВА 978-985-539-118-1 (Современная школа). -- І5ВМ 978-985- 453; 
383-4 (Кузьма). -- [10-10366 


УДК 51(075.2) 
9173. Математика : 4-й класе : тетрадь для закрепления знаний / [составитель Канаше- 
вич Татьяна Николаевна]. -- Минск : Современная школа : Кузьма, 2010. -- 96 с. : ил.; 


21 см. -- 5100 экз. -- І5ВА 978-985-539-119-8 (Современная школа). -- І5ВМ 978-985-453- 
384-1 (Кузьма). -- [10-10365 


УДК 51(075.2) 
9174. Математика : 5-й класс : справочник для учаіцихся / [составитель Т. А. Чернова]. 

-- 4-е изд. -- Мозырь: Белый Ветер, 2011. -- 27 с.: ил.; 20 ем. -- 813 экз. -- І5ВМ 978-985- 

538-133-5. -- [10-9861] 

УДК 51(075.3) 
9175. Математика : 6-й класс : справочник для учаіцихся / [составитель Т. А. Чернова]. 

З. 5-е изд. -- Мозырь : Белый Ветер, 2011. -- 23, [1] с. : ил. ; 20 см. -- 813 экз. -- 

І5ВА 978-985-538-134-2. -- [10-9859] 


УДК 51(075:3) 
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9176. Математика : индивидуальный комплект тренировочных материалов для подго- 
товки к централизованному тестированию : вариант Хе І (с решениями), вариант Хе 2 / 
Е. Б. Ливянт [и др.]. -- Минск: ТетраСистемс, 2010. -- 12, 2, 2, [2] е.: ил. ; 23х33 ем. -- 
(Пробное тестирование дома). --- Авторы также: Василевский А. С., Иванов А. А., Ливянт Ю. Р. 
-- Вложено в конверт. -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-536-096-5. -- [10-9656] 

УДК 51(075.3/.4) 

9177. Математика : справочное пособие для абитуриентов / Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный 
технический университет, Кафедра высшей математики ; [составители: И. М. Морозова, 
Л. В. Лобанок, О. Н. Кемеш]. -- Минск: БГАТУ, 2010. -- 133 с.: ил.; 20 см. -- Библиогра- 
фия: с. 132 (10 назв.). -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-519-296-2. - [10-10129] 

УДК 51(075.4) 

9178. Петров, В. А. Высшая математика : Элементы теории множеств. Комплексные 
числа. Элементы высшей алгебры. Векторы. Элементы аналитической геометрий. Диффе- 
ренциальное исчисление функций одной переменной : учебно-методический комплеке : [для 
студентов] / В. А. Петров, Е. В. Воронкова, М. М. Мицкевич ; [Частное учреждение образо- 
вания "Минский институт управления" ]. -- Минск: МИУ, 2010. -- 298, [1] с.: ил.; 20 ем. -- 
Библиография: с. 295 (14 назв.). -- 1000 экз. -- І5ВА 978-985-490-678-2. --- [10-9990] 

УДК 51(075.8) 

9179. Пучковская, Т. О. Математика : 9-й класе : угадай и докажи : рабочая тетрадь : 
пособие для учаіцихся обіцеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками 
обучения / Т. О. Пучковская ; Национальный институт образования. -- Минск : Аверсэв, 
2010. - 125, [1] с.: ил.; 20 см. -- (Факультативные занятия). -- 2100 экз. -- І5ВАМ 978-985- 
529-610-3. - [10-10064] 

УДК 51(075.3-161.32161.1) 

9180. Романовский, Ю. Я. Олимпиады по математике: 5-7-е классы / Ю. Я. Романов- 
ский, Й. А. Корлюкова. -- Минск: Аверсэв, 2010. -- 106 с. : ил.; 20 см. -- (Школьникам, 
абитуриентам, учашимся). -- Библиография: с. 103 (12 назв.). -- 3100 экз. -- І5ВА 978-985- 
529-558-8. -- [10-9447] 

УДК 51(075.3) 

9181. Сборник задач по математике : учебное пособие для 5-го класса обіцеобразова- 
тельных учреждений с русским языком обучения / [Е. П. Кузнецова и др.] ; под редакцией 
Л. Б. Шнепермана. -- 3-е изд. -- Минск: Аверсэв, 2010. -- 284, [1] е. : ил. ; 20 см. -- 
(Школьникам, абитуриентам, учаіцимся). -- Авторы указаны на обороте титульного л. Ав- 
торы также: Войтова Ю. К., Муравьева Г. Л., Шнеперман Л. Б., Яшин Б. Ю. -- 3100 экз. -- 
І5ВХ 978-985-529-547-2. -- [10-9382] 

УДК 51(075.3-161.1) 

9182. Чеботаревская, Т. М. Рабочая тетрадь по математике : 3-й класе : пособие для 
учаіцихся обіцеобразовательных учреждений с русским языком обучения / Т. М. Чеботарев- 
ская, В. В. Николаева, Л. А. Бондарева. -- Минск : Юнипресс, 2010. -- 127, [1] е. : ил.; 
22 см. -- (Серия "Рабочие тетради"). -- На обложке авторы не указаны. -- 5100 экз. -- 
І5ВХ 978-985-532-358-8. -- [10-9719] 

УДК 51(075.2-161.1) 


Гл. таксама Хе 9204, 9205 


512 Алгебра 


9183. Алгебра з геометрия : 9-й класс : справочник для учаіцихся / [составитель 
А. М. Лукашенок]. -- 5-е [т. е. 4-е] изд. -- Мозырь : Белый Ветер, 2011. -- 83, [1] с.: ил.; 
20 см. -- 613 экз. -- І5ВМ 978-985-538-147-2. -- [10-10360] 

УДК [512:514]1(075.3) 

9184. Минченков, Ю. В. Высшая математика : линейная алгебра и аналитическая гео- 

метрия : учебно-методическое пособие : [для студентов] / Ю. В. Минченков ; Частный ин- 

ститут управления и предпринимательства. -- Минск : Частный институт управления и 

предпринимательства, 2010. -- 98, [2] е.: ил.; 21 ем. -- (Лекции преподавателей). -- Биб- 
лиография: с. 99 (7 назв.). -- 300 экз. -- І5ВА 978-985-6877-96-7. -- [10-10123] 

УДК [512.64::514.121(075.8) 


Гл. таксама Хе 9190 
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514 Геаметрыя 


9185. Шлыкаў, У. У. Зборнік задач па геаметрыі : вучэбны дапаможнік для 10-га класа 
агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання / У. У. Шлыкаў, Т. У. Валаха- 
новіч ; [пераклад з рускай мовы Н. Г. Ляўчук]. -- 2-е выд. -- Мінск: Народная асвета, 2010. 
-- 183 с.:іл. ; 22 см. -- 13267 экз. -- І5ВІМ 978-985-03-1481-9 (у пер.). -- [10-9889] 

УДК 514(075.:3-161.3) 

9186. Шлыкаў, У. У. Зборнік задач па геаметрыі : вучэбны дапаможнік для 11-га класа 
агульнаадукацыйных устаноў з беларускай мовай навучання / У. У. Шлыкаў, Т. У. Валаха- 
новіч ; [пераклад з рускай мовы Я. У. Шлыкава]. -- Мінск : Народная асвета, 2010. -- 
238 с.:іл.; 22 см. -- 13267 экз. -- І5ВІМ 978-985-03-1482-6 (у пер.). -- [10-10419] 

УДК 514(075.:3161.3) 


9187. Косаревская, Т. П. Проверяем домашние задания. Геометрия : 8-й класе : “Гео- 
метрия" для 9-го класса (12-летней школы) автора Шлыкова В. В. 2006 г. издания : [учимся 
по новой программе] / Т. П. Косаревская. -- 2-е изд. -- Минск: Сэр-Вит, 2010. -- 106, [1] е.: 
ил. ; 20 см. -- (Домашний учитель). -- На обложке автор не указан. -- 3100 экз. -- 
І5ВА 978-985-419-488-2. -- [10-9949] 

УДК 514(075.3) 

9188. Начертательная геометрия и инженерная графика : учебно-методический ком- 
плекс для студентов специальностей 1-70 02 01, 1-70 04 03: в 5 ч. / Министерство образова- 
ния Республики Беларусь, Полоцкий государственный университет ; составители: Т. Я. Артемье- 
ва [и др.] ; под обіцей редакцией С. В. Ярмоловича. -- 4-е изд. -- Новополоцк: ПГУ, 2010- 

-- 20 ем. -- Составители также: Лубченок В. А., Махова Т. С., Ярмолович С. В. -- 
І5ВМ 978-985-531-114-1. 

Ч. 1: Начертательная геометрия. -- 2010. -- 202, [1] е. : ил. -- Библиография: с. 203 
(6 назв.). -- 365 экз. -- І5ВМ 978-985-531-115-8. -- [10-9730] 

УДК [514.18::744:621]1(075.8) 

9189. Ч. 2: Начертательная геометрия. Практические занятия. -- 2010. - 279, [1] с.: ил. 
-- Библиография: с. 279 (7 назв.). -- 365 экз. -- І5ВХ 978-985-531-116-5. -- [10-9731] 

УДК [514.18::744:621]1(075.8) 

9190. Размыслович, Г. П. Геометрия и алгебра : пособие для студентов факультета при- 
кладной математики и информатики : в 5 ч. / Г. П. Размыслович ; Белорусский государствен- 
ный университет, Факультет прикладной математики и информатики, Кафедра высшей ма- 
тематики. -- Минск: БГУ, 2010- .--21 см. 

Ч. 1: Матрицы, определители. Системы линейных уравнений. -- 2010. -- 72, [1] е., 
включая обложку. --- Библиография: с. 72 (7 назв.). -- 50 экз. -- [10-10292] 

УДК [514:5121(075.8) 

9191. Шлыков, В. В. Сборник задач по геометрий : учебное пособие для 10-го класса 
обіцеобразовательных учреждений с русским языком обучения / В. В. Шлыков, Т. В. Вала- 
ханович. -- 3-е изд. -- Минск : Народная асвета, 2010. -- 183 с.: ил.; 22 см. -- 50039 экз. -- 
І5ВА 978-985-03-1449-9 (в пер.). -- [10-9532] 

УДК 514(075.:3161.1) 

9192. Шлыков, В. В. Сборник задач по геометрий : учебное пособие для 11-го класса 
обіцеобразовательных учреждений с русским языком обучения / В. В. Шлыков, Т. В. Вала- 
ханович. -- 2-е изд. -- Минск : Народная асвета, 2010. -- 238 с.: ил.; 22 см. -- 50039 экз. -- 
І5ВА 978-985-03-1450-5 (в пер.). -- [10-9890] 

УДК 514(075.:3161.1) 


Гл. таксама Хе 9183, 9184 


517 Аналіз 


9193. Теория функций комплексного переменного : Комплексные числа. Конформные 
отображения. Дифференциальное и интегральное исчисление функций комплексного пере- 
менного : пособие по дисциплине "Математический анализ" для студентов специальностей: 
1-31 04 01-02 - Физика (проийзводственная деятельность), 1-31 04 01-03 - Физика (научно- 
педагогическая деятельность); по дисциплине "Высшая математика" для студентов специ- 
альности 1-40 01 01 -- Программное обеспечение информационных технологий / [Л. В. Детченя 
и др.] ; Министерство образования Республики Беларусь, Гродненский государственный 
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университет им. Янки Купалы. -- Гродно: ГрГУ, 2010. -- 212 с.: ил.; 20 см. -- Авторы 
указаны на обороте титульного л. Авторы также: Кулеш Е. Е., Пецевич В. М., Романов- 
ский Ю. Я. -- Библиография: с. 209-210 (18 назв.). -- 110 экз. -- І5ВМ 978-985-515-329-1. 
--. [10-9456] 

УДК 517.53/.55(075.8) 


Гл. таксама Хе 9196 


519.2 Тэорыя імавернасцей і матэматычная статыстыка 


9194. Мусафиров, Э. В. Высшая математика. Теория вероятностей : учебно-мето- 
дическое пособие для студентов нематематических специальностей всех форм обучения : 
[в 2 ч.]/ Э. В. Мусафиров, Л. Ф. Крюкова. --- Пинск : ПолесГУ, 2010. - 21 см. 

Ч. 1.--47, [П с.: ил. -- Библиография: е. 47-48 (14 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985- 
516-108-1. -- [10-10077] 

УДК 519:21(075.8) 

9195. Ч. 2. -- 65 с.: ил. -- Библиография: с. 64-65 (14 назв.). -- 160 экз. -- І5ВМ 978- 
985-516-107-4. -- [10-10078] 

УДК 519:21(075.8) 


519.8 Даследаванне аперацый 


9196. Современные проблемы математического моделирования и новые образова- 
тельные технологии в математике : материалы республиканской научно-практической 
конференции (Брест, 21-22 апреля 2010 г.): в 2 т. -- Брест: Альтернатива, 2010. -- 21 см. -- 
В надзаголовке: Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. -- І5ВІМ 978- 
985-521-187-8. 

Т. 1 / [под обіцей редакцией И. Г. Кожуха]. -- 2010. -- 145 с.: ил. -- Часть текста на 
польском языке. -- Библиография в конце докладов. -- 30 экз. -- І5ВМ 978-985-521-188-5. 
--. [10-9897] 

УДК [519.86:517](082) 


52 Астраномія. Астрафізіка. Даследаванне касмічнай прасторы. Геадэзія 
524 Зоркі. Зорныя сістэмы. Сусвет 


9197. Анализ квантовых механизмов в термодинамике, при формировании интен- 
сивностей спектров, эволюции нуклидов в Метагалактике : [сборник статей]. -- Минск: 
Четыре четверти, 2010. -- 59, [1] е. ; 21 см. -- Библиография в конце статей. -- 
100 экз. -- І5ВМ 978-985-6981-12-1. -- [10-10090] 

УДК 524.8-334(082) 


53 Фізіка 


9198. Апанасевич, Л. Н. Физика: 9-11-е классы : учимся решать задачи / Л. Н. Апана- 
севич, В. М. Голуб. -- Минск: Аверсэв, 2010. -- 427, [1] с.: ил.; 20 см. -- (Школьникам, 
абитуриентам, учаіцимся). -- 3100 экз. -- І5ВА 978-985-529-349-2. --- [10-9383] 

УДК 53(075.3) 

9199. Капельян, С. Н. Физика : пособие для подготовки к централизованному тестиро- 
ванию : пособие для учаіцихся учреждений, обеспечиваюіцих получение обіцего среднего 
образования / С. Н. Капельян, В. А. Малашонок. -- 8-е изд. -- Минск: Аверсэв, 2011. -- 
480 с. : ил. ; 20 см. -- (Школьникам, абитуриентам, учаішцимся). -- На обложке авторы не 
указаны. -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-637-0. -- [10-10385] 

УДК 53(075.3/.4) 

9200. Климович, Ю. Й. Физика : тетрадь для лабораторных работ : 8-й класе : пособие 
для учаішихся обіцеобразовательных учреждений с русским языком обучения : [учимся по 
новой программе] / Ю. И. Климович. -- Минск: Сэр-Вит, 2010. -- 47 с.: ил. ; 20 ем. -- 
(Школьная программа). -- 3100 экз. -- І5ВА 978-985-419-520-9. -- [10-9970] 

УДК 53(075.3-161.1) 

9201. Лазовский, И. П. Проверяем домашнее задание. Физика : 8-й класе : задачи с от- 
ветами, указаниями, решениями к учебнику "Физика 8" для обіцеобразовательных учрежде- 
ний с русским языком обучения / Л. А. Исаченкова, Ю. Д. Леішинский; под редакцией 
Л. А. Исаченковой. Минск: Народная асвета, 2010 : [учимея по новой программе] / И. П. Ла- 
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зовский. -- 2-е изд. -- Минск: Сэр-Вит, 2010. -- 89 с.: ил. ; 20 см. -- (Домашний учитель). 
-- Заглавие обложки: Проверяем домашние задания. Физика. --- На обложке автор не указан. 
5100 экз. -- І5ВМ 978-985-419-498-1. -- [10-9834] 
УДК 53(075.3-161.1) 
9202. Лазовекий, Й. П. Проверяем домашние задания. Физика : 6-й класе : задачи с от- 
ветами, указаниями, решениями к учебнику "Физика 6" для обіцеобразовательных учрежде- 
ний с русским языком обучения / Л. А. Исаченкова, И. Э. Слесарь. Минск: Народная асвета, 
2010: [учимся по новой программе] / И. П. Лазовский. -- 3-е изд. -- Минск: Сэр-Вит, 2010. 
-- 79 с.: ил. ; 20 ем. -- (Домашний учитель). -- На обложке автор не указан. -- 
5100 экз. -- І5ВМ 978-985-419-505-6. -- [10-9833] 
УДК 53(075.3-161.1) 
9203. Ливянт, Е. Б. Физика : индивидуальный комплект тренировочных материалов для 
подготовки к централизованному тестированию : вариант Хе І (с решениями), вариант 
Хе 2 / Е. Б. Ливянт, А. А. Иванов, А. С. Василевский. -- Минск : ТетраСистемс, 2010. -- 
14, 4, 4, [2] с.: ил.; 23х33 сем. -- (Пробное тестирование дома). -- Вложено в конверт. -- 
3100 экз. -- І5ВМ 978-985-536-097-2. - [10-9655] 
УДК 53(075.35/.4) 
9204. Физика, математика, информатика: современные научные и методические 
проблемы : сборник материалов межфакультетской научно-методической конференции, по- 
свяшценной 60-летию физико-математического факультета и 15-летию физического и мате- 
матического факультетов, 7-8 октября 2010 г. / [под обіцей редакцией В. С. Секержицкого]. 
--. Брест: БрГУ, 2010. -- 82 е.: ил.; 20 см. -- В надзаголовке: Брестский государственный 
университет им. А. С. Пушкина. -- Библиография в конце докладов. -- Авторский указа- 
тель: с. 82. -- 60 экз. -- І5ВМ 978-985-473-622-8. -- [10-10293] 
УДК [53:511004](082) 
9205. Физика, математика, информатика: современные научные и методические 
проблемы : тезисы докладов межфакультетской научно-методической конференции, посвя- 
іценной 60-летию физико-математического факультета и 15-летию физического и математи- 
ческого факультетов, 7-8 октября 2010 г. / [под обіцей редакцией В. С. Секержицкого]. -- 
Брест : БрГУ, 2010. -- 30 с. ; 20 см. -- В надзаголовке: Брестский государственный универ- 
ситет им. А. С. Пушкина. -- Авторский указатель: с. 30. -- 60 экз. -- [10-9571] 
УДК [53:51-004](043.2) 
9206. Физика : весь школьный куре в таблицах / [составитель А. А. Луцевич]. --- Минск: 
Юнипресс, 2010. -- 415 с. : ил., схемы; 20 см. -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-532-377-9. -- 
[10-10112] 
УДК 53(075.3/.4) 


532 Гідрамеханіка. Механіка вадкасцей 


9207. Черныш, Н. К. Теория и расчет идеальных вихревых устройств : монография / 

Н. К. Черныш; [научный редактор В. Н. Стукачев]. -- Минск : Медисонт, 2010. -- 369 с.: 

ил. ; 22 см. -- Библиография: с. 366-367 (24 назв.). -- 200 экз. -- І5ВА 978-985-6887-86-7. -- 
[10-9501] 

УДК 532.527:533.6.011 


539 Будова матэрыі 
539.1 Ядзерная, атамная, малекулярная фізіка 


9208. "Ядерные технологии ХХІ века", международная конференция (2 ; 2010 ; 
Минск). П Международная конференция "Ядерные технологии ХХІ века" - П Іпіетайопа! 
сопіегепсе "МусіІеаг іесрпоІогіе5 оЁ ХХІ сепішгіез" : [6-8 октября, Минск, 2010], тезисы докла- 
дов. --- Минск: [б. и.], 2010. -- 45 с.; 21 см. -- Заглавие обложки: Тезисы П Международной 
конференции "Ядерные технологии ХХІ века". -- В надзаголовке: Министерство энергетики 
Республики Беларусь, Ядерное обіцество России, Литовское ядерное обіцество, Министерст- 
во топлива и энергетики Украйны, Национальная академия наук Беларуси, ГК по науке и 
технологиям Республики Беларусь и др. -- Часть текста на английском языке. -- 100 экз. -- 
[10-9703] 

УДК [539.1::621.039](043.2) 


55 


539.3/.6 Супраціўленне матэрыялаў 


9209. "Актуальные проблемы прочности", международный научный симпозиум 
(50 ; 2010 ; Витебск). 50-й Международный научный симпозиум "Актуальные проблемы 
прочности", 27 сентября - І октября 2010 года, Витебск, Беларусь : материалы конференции. 
“2. Витебск: ВГТУ, 2010 .--21 см. - В надзаголовке: Межгосударственный координа- 
ционный совет по физике прочности и пластичности материалов, Министерство образования 
Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, Государственный комитет по 
науке и технологиям Республики Беларусь, Научный совет РАН по физике конденсирован- 
ных сред, Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований и др. -- За- 
главие обложки: 50-й Международный симпозиум ... --- На титульном л.: 35 лет ИТА НАН 
Беларуси. 

Ч. 2. -- 2010. -- 231 с.: ил. -- Часть текста на английском языке. -- Библиография в 
конце докладов. -- Именной указатель: с. 224-225. -- 140 экз. -- І5ВМ 978-985-481-200-7. 
--. [10-9559] 

УДК 539.4(082) 


54 Хімія. Крышталяграфія. Мінералогія 


9210. Борушко, Й. И. Химический эксперимент: тетрадь для практических работ и ла- 
бораторных опытов : 7-й класс : пособие для учаіцихся обіцеобразовательных учреждений с 
русским языком обучения : [учимся по новой программе] / И. И. Борушко. -- Минск: Сэр- 
Вит, 2010. -- 29, 30, [2] е.: ил.; 20 см. -- (Школьная программа). -- 3100 экз. -- І5ВА 978- 
985-419-509-4. --- [10-9846] 

УДК 54(075.3-161.1) 

9211. Дни истории науки. Дмитрий Иванович Менделеев: наследие ученого : тезисы 
докладов научной конференции, Минск, 17 февраля 2010 г. / [редколлегия: Т. А. Савицкая 
(отв. ред.), И. М. Кимленко, А. Н. Трифонова]. -- Минск: БГУ, 2010. -- 23 с.: ил. ;21 см. -- В 
надзаголовке: Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государствен- 
ный университет, Химический факультет, Представительство химической компании "ВАЕ" 
в Республике Беларусь. --- Резюме на английском языке. --- Библиография в конце докладов. 
--. 200 экз. -- І5ВМ 978-985-518-289-5. -- [10-10430] 

УДК [54(470)(091)::929Менделеев](043.2) 

9212. Мякинник, Т. Н. Химия: 7-й класе: сборник самостоятельных работ : пособие 
для учаіцихся обіцеобразовательных учреждений с русским языком обучения : [учимся по 
новой программе] / Т. Н. Мякинник, И. И. Борушко. -- 2-е изд., дополненное. -- Минск: 
Сэр-Вит, 2010. -- 94, [1] е.: ил.; 20 см. -- (Школьная программа). -- 3100 экз. -- І5ВМ 978- 
985-419-476-9. - [10-9847] 

УДК 54(075.3-161.1) 

9213. Мякинник, Т. Н. Химия: 8-й класе: сборник самостоятельных работ : пособие 
для учацихся обіцеобразовательных учреждений с русским языком обучения : [учимся по 
новой программе] / Т. Н. Мякинник, И. И. Борушко. --- Минск: Сэр-Вит, 2010. -- 78 с.: ил 
20 см. -- (Школьная программа). -- 3100 экз. -- І5ВА 978-985-419-507-0. -- [10-9848] 

УДК 54(075.3-161.1) 

9214. Мякинник, Т. Н. Химия: 9-й класе: сборник самостоятельных работ : пособие 
для учаішихся обіцеобразовательных учреждений с русским языком обучения : [учимся по 
новой программе] / Т. Н. Мякинник, И. И. Борушко. --- Минск: Сэр-Вит, 2010. - 111 с.: ил 
20 см. -- (Школьная программа). -- 3100 экз. -- І5ВА 978-985-419-508-7. -- [10-9849] 

УДК 54(075.3-161.3-161.1) 

9215. Мякинник, Т. Н. Химия: 10-й класе : сборник самостоятельных работ : пособие 
для учаіцихся обіцеобразовательных учреждений с русским языком обучения : [учимся по 
новой программе] / Т. Н. Мякинник, И. И. Борушко. -- Минск: Сэр-Вит, 2010. -- 91, [П се.; 
20 см. -- (Школьная программа). -- 3100 экз. -- І5ВА 978-985-419-506-3. - [10-9850] 

УДК 54(075.3-161.1) 

9216. Обіцая химия : для слушателей факультета профориентации и довузовской под- 
готовки / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный 
медицинский университет ; [авторы-составители: Тригорлова Людмила Евгеньевна, Якуше- 
ва Элеонора Евгеньевна]. --- Витебск: ВГМУ, 2010. -- 296 с. : ил.; 21 ем. -- Перед выпуск- 
ными данными заглавие: Обіцая химия. Для слушателей факультета профориентации и дову- 
зовской подготовки. -- Библиография: с. 6-7 (33 назв.), 291 (25 назв.). -- 250 экз. -- 
І5ВХ 978-985-466-352-4. -- [10-10461] 

УДК 54(075.4) 
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9217. Петров, А. П. Проверяем домашние задания. Химия : 7-й класе: к учебному посо- 
бию "Химия 8" (2008 г. изд.) авторов: И. Е. Шиманович [и др. : учимся по новой программе] / 
А. П. Петров. -- 3-е изд. -- Минск: Сэр-Вит, 2010. -- 91, [1] с. ; 20 см. -- (Домашний учи- 
тель). --- На обложке автор не указан. -- 3100 экз. -- І5ВА 978-985-419-499-8. --- [10-9835] 

УДК 54(075.3) 

9218. Пособие по химии : для самоподготовки слушателей факультета профориентации 
ий довузовской подготовки / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витеб- 
ский государственный медицинский университет ; [авторы-составители: Тригорлова Люд- 
мила Евгеньевна, Якушева Элеонора Евгеньевна]. -- Витебск : ВГМУ, 2010. -- 400 с.: ил.; 
20 см. -- Библиография: с. 13-14 (34 назв.), 375-376 (30 назв.). -- 90 экз. -- І5ВА 978-985- 
466-450-7. -- [10-10470] 

УДК 54(075.4) 

9219. Сборник контрольных работ по химии для слушателей заочного отделения 
факультета профориентации и довузовской подготовки / Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет ; [авторы- 
составители: Тригорлова Людмила Евгеньевна, Якушева Элеонора Евгеньевна]. --- Витебск: 
ВГМУ, 2010. -- 178 с. ; 21 см. -- Библиография: с. 177-178 (31 назв.). -- 90 экз. -- 
І5ВА 978-985-466-449-1. -- [10-10480] 

УДК 54(075.4) 

9220. Хвалюк, В. Н. Олимпиады школьников по химий : теоретические задания с реше- 
ниями : В З ч. / В. Н. Хвалюк, Ю. С. Головко, Д. Г. Кананович ; под редакцией В. Н. Хвалю- 
ка. -- Минск: Народная асвета, 2007- .--22 см. -- І5ВМ 978-985-12-1752-2. 

Ч.3:82 кн., кн. 1. -- 2010. -- 262, [2] е.: ил. -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-985-03-1430-7. -- 
[10-9894] 

УДК 54(075.3) 


544 Фізічная хімія 


9221. Воробьева, Е. В. Полимерные комплексы в водных и солевых средах / Е. В. Во- 
робьева, Н. П. Крутько ; Национальная академия наук Беларуси, Институт обіцей и неорга- 


нической химии. -- Минск : Беларуская навука, 2010. - 174, [1] е.: ил. ; 20 см. -- Библио- 
графия: с. 144-172 (298 назв.). -- 150 экз. -- ІВА 978-985-08-1179-0. -- [10-9514] 
УДК 544.777.05 


546 Неарганічная хімія 


9222. Горбатов, В. В. Курс лекций по неорганической химии : (для студентов фармацев- 
тического факультета) / В. В. Горбатов, З. С. Кунцевич ; Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет. -- (2-е изд.). 
-- Витебск: ВГМУ, 2010. -- 161 с.; 20 см. -- 200 экз. -- І5ВА 978-985-466-409-5. --- [10-10462] 

УДК 546(075.8) 


548]1549 Мінералагічныя навукі. Крышталяграфія. Мінералогія 


9223. Маренкин, С. Ф. Фосфиды, арсениды цинка и кадмия / С. Ф. Маренкин, 

В. М. Трухан ; Национальная академия наук Беларуси, Государственное научно-пройз- 

водственное обьединение "Научно-практический центр Национальной академии наук Бела- 

руси по материаловедению", Фонд фундаментальных исследований Республики Беларусь. -- 

Минск : А. Н. Вараксин, 2010. -- 219 с.: ил. ; 21 см. -- Библиография в конце глав. -- 
375 экз. -- І5ВМ 978-985-6986-05-8 (в пер.). -- [10-10384] 

УДК 5492:546.47/.48 


55 Навукі аб Зямлі. Геалагічныя навукі 
556 Гідрасфера. Вада ў цэлым. Агульная гідралогія 


9224. Государственный водный кадастр "Водные ресурсы, их использование и ка- 
чество вод (за 2009 год)" / Министерство природных ресурсов и охраны окружаюіцей среды 
Республики Беларусь, Министерство здравоохранения Республики Беларусь, [РУП "Цен- 
тральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресур- 
сов"]. --- Изд. официальное. --- Минск: [б. и.], 2010. -- 120 е.: ил.; 21 ем. -- Библиография: 
с. 120 (6 назв.). -- 80 экз. -- [10-9581] 

УДК [556.3/.5::502.51]1(476)"2009" 
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57 Біялагічныя навукі ў цэлым 


9225. Бекиш, О.-Я. Л. Сборник тестов для проверки уровня знаний студентов по меди- 
цинской биологий / Бекиш О.-Я. Л., Бекиш Вл. Я. [т. е. Храмцова Л. А.] ; Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский универси- 
тет. -- (2-е изд.). -- Витебск: ВГМУ, 2010. -- 98 с., включая обложку ; 21 см. -- 305 экз. -- 
І5ВА 978-985-466-433-0. -- [10-10483] 

УДК 57:61(076.3)(075.8) 

9226. Крисевич, Т. О. Биология : тематический тренажер : прокариоты, протисты, гри- 
бы, лишайники, растения : для подготовки к централизованному тестированию / Т. О. Крисевич. 
-- Минск: Аверсэв, 2010. -- 76, [2] с.: ил. ; 20 см. -- (Школьникам, абитуриентам, учаіцим- 
ся). -- 3100 экз. -- І5ВА 978-985-529-468-0. -- [10-9446] 

УДК 57(075.3/.4) 

9227. Мартыненко, Л. П. Сборник контрольных работ по биологии для слушателей за- 
очного отделения факультета профориентациий и довузовской подготовки / [Мартыненко 
Людмила Петровна] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский го- 
сударственный медицинский университет. --- Витебск : ВГМУ, 2010. -- 229 с., включая об- 
ложку : ил. ; 21 см. -- Автор указан перед выпускными данныма. -- 50 экз. -- [10-10476] 

УДК 57(075.4) 


572 Антрапалогія 


9228. Актуальные вопросы антропологий : сборник научных трудов / Национальная 
академия наук Беларуси, Институт истории ; [редколлегия: Л. И. Тегако (гл. ред.) и др.]. -- 


Минск, 2006- .-- 20 см. -- Основан в 2007 г. -- Вып. І вышел без сведений о номере вы- 
пуска. 
Вып. 5 / [составители: Н. И. Полина, Н. Н. Помазанов]. -- Беларуская навука, 2010. -- 


447, [1] с.: ил. -- Часть текста на английском языке. --- Бияблиография в конце научных тру- 
дов. -- 150 экз. -- [10-9503] 
УДК 572(082) 


574 Агульная экалогія. Біяцэналогія. Гідрабіялогія. Біягеаграфія 


9229. Мавриіцев, В. В. Основы экологий и энергосбережения : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений / В. В. Мавриіцев, Г. С. Сачек ; Министерство внут- 
ренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел Республики Бе- 
ларусь. -- Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2010. -- 223 с.; 20 см. -- Библио- 
графия: с. 219-220. -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-427-642-7. -- [10-10423] 

УДК [574:502.171--620.9](075.8) 

9230. Математическое моделирование в искусственных экосистемах : курс лекций / 
Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государственный университет 
им. П. М. Машерова, Кафедра экологии и охраны природы. -- Витебск: ВГУ, 2010. -- 95 е.: 
ил. ; 21 ем. -- Библиография: с. 95 (9 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-517-221-6. -- 
[10-9468] 

УДК 574:519.87(075.8) 

9231. Шимова, О. С. Основы экологии и экономика природопользования : учебник для 
студентов высших учебных заведений по экономическим специальностям / О. С. Шимова, 
Н. К. Соколовский ; под редакцией О. С. Шимовой. -- 3-е изд., переработанное и дополнен- 
ное. -- Минск: БГЭУ, 2010. -- 453, [1] с. : схемы ; 23 см. -- Библиография: с. 446-454 
(111 назв.). -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-985-484-711-5 (в пер.). -- [10-9531] 

УДК [574:502.171](075.8) 


Гл. таксама Хе 9158 


575 Агульная генетыка. Агульная цытагенетыка. Імунагенетыка. 
Эвалюцыйнае вучэнне. Відаўтварэнне. Філагенез 


9232. Антонова, Е. В. Филогения растений : учебно-методический комплеке : [для сту- 
дентов] / Е. В. Антонова ; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский госу- 
дарственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра ботаники. -- Витебск: ВГУ, 2010. 
51 с. 121 ем. -- Библиография: с. 49-51 (53 назв.). -- Словарь некоторых терминов: с. 39-40. 
70 экз. -- І5ВМ 978-985-517-192-9. -- [10-9474] 

УДК 575.86(075.8) 
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9233. Мартыненко, Л. П. Пособие для самоподготовки к практическим занятиям по 
разделу "Основы генетики и селекции" : для слушателей факультета профориентаций и до- 
вузовской подготовки / Л. П. Мартыненко, А. А. Барановская ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет. -- Витебск : 
ВГМУ, 2010. -- 159 с. ; 21 см. -- Библиография: с. 6-7 (37 назв.). -- 250 экз. -- І5ВМ 978- 
985-466-425-5. -- [10-10452] 

УДК [5754631.52160](075.4) 

9234. Песецкая, Л. Н. Сборник задач по генетике : пособие для учаіихся обіцеобразо- 
вательных учреждений с русским языком обучения / Л. Н. Песецкая. -- 3-е изд., дополнен- 
ное. --- Минск: Сэр-Вит, 2010. -- 133, [1] с. : ил.; 20 см. -- (Школьная программа). -- За- 
главие 1-го изд.: Сборник задач с решениями по генетике. -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-419- 
523-0. -- [10-9969] 

УДК 575(075.:3-161.1) 

9235. Рассашко, Й. Ф. Теория эволюции : курс лекций для студентов биологического 
факультета специальности 1-31 01 01-02 Биология (научно-педагогическая деятельность) / 
И. Ф. Рассашко, В. Е. Гайдук ; Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. 
-- Брест : БрГУ, 2010. -- 135 с.: ил.; 21 см. -- Библиография: с. 134-135 (31 назв.). -- 
100 экз. -- І5ВХ 978-985-473-590-0. - [10-9733] 

УДК 575.8(075.8) 


576 Біялогія клеткі і субклетачных часціц. Цыталогія 
Гл. Хе 9298 


577 Матэрыяльныя асновы жыцця. Біяхімія. Малекулярная біялогія. Біяфізіка 
Гл. Хе 9244 


579 Мікрабіялогія 


9236. Медицинская микробиология с практическими навыками, ситуационными 
задачами, контрольными тестовыми заданиями : учебник для студентов медицинских 
высших учебных заведений / Д. К. Новиков [и др.] ; под редакцией Д. К. Новикова, И. Й. Ге- 
нералова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государствен- 
ный медицинский университет. -- (2-е изд.). -- Витебск: ВГМУ, 2010. -- 561 е.: ил.; 21 ем. 
-- Авторы также: Беренштейн Т. Ф., Генералов И. И., Генералова А. Г., Данюіценкова Н. М., 
Железняк Н. В., Кардович Г. А., Окулич В. К., Сергеев А. Ю., Сергеев Ю. В. -- 80 экз. -- 
І5ВА 978-985-466-438-5. -- [10-10466] 

УДК 579.61(075.8) 


58 Батаніка 


9237. Валетов, В. В. Физиология растений : курс лекций : в 2 ч. / В. В. Валетов ; Мини- 
стерство образования Республики Беларусь, Мозырский государственный педагогический 
университет им. И. П. Шамякина, Кафедра природопользования и охраны природы. -- Мо- 
зырь : МзГПУ, 2010. -- 21 см. -- І5ВМ 978-985-477-233-2. 

Ч. 2. -- 2010. -- 259 с.: ил. -- Библиография: с. 258 (16 назв.). -- 377 экз. -- 
І5ВА 978-985-477-404-6. - [10-9464] 

УДК 581.1(075.8) 

9238. Основы ботаники, агрономии и кормопройзводства : практикум : учебное по- 
собие для студентов высших учебных заведений по специальностям "Ветеринарная медици- 
на", "Зоотехния" / [Н. П. Лукашевич и др.]. -- Минск : ИВЦ Минфина, 2010. -- 431 е., [6] л. ил.: 
ил., схемы ; 20 см. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Зенькова Н. Н., 
Ковганов В. Ф., Поплевко В. И., Шишко Н. Е., Янчик С. Н. -- Библиография: с. 428-429 
(14 назв.). -- 800 экз. -- І5ВМ 978-985-6921-93-6. -- [10-9495] 

УДК [58:631.4/.8:633.2/.3-15](076.58) 

9239. Проблемы экспериментальной ботаники “ РгобІепі5 о? ехрегітепіа! Боіапу / ... 
Отделение биологических наук ; (ответственный редактор Н. А. Ламан]. -- Минск: Тэхна- 
логія, 2009. -- 115, [1] е. : схемы; 21 см. -- (Купревичские чтения / Национальная академия 
наук Беларуси ; Хе 7). -- Титульный л. и часть текста параллельно на русском и английском 
языках. --- Библиография: с. 67-78 (142 назв.), 113-115 (43 назв.). -- 150 экз. -- І5ВМ 978- 
985-458-207-8. - [10-9958] 

УДК 58(082) 


Гл. таксама Хе 9158 
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6 ПРЫКЛАДНЫЯ НАВУКІ. МЕДЫЦЫНА. ТЭХНАЛОГІЯ 
60 Біятэхналогія 


9240. Основы генетической инженерии и биотехнологии : учебное пособие для сту- 
дентов высцих учебных заведений по специальности "Зоотехния" / [Ю. А. Горбунов и др.]; 
под редакцией Ю. А. Горбунова. -- Минск: ИВЦ Минфина, 2010. -- 287 е.: ил.; 21 см. -- 
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Бариева Э. И., Добрук В. М., 
Козел А. А., Медведев Г. Ф., Минина Н. Г., Янкелевич Р. К. -- Библиография: с. 284-285 
(11 назв.). -- Словарь биотехнологических терминов: с. 277-284. -- 600 экз. -- І5ВА 978- 
985-6921-91-2. -- [10-10283] 

УДК 60(075.8) 


Гл. таксама Хе 9233 


61 Медыцынскія навукі 


9241. Актуальные вопросы специализированной медицинской помоіци, новые на- 
правления в медицине : материалы республиканской научно-практической конференции, 
посвяіценной 50-летию УЗ "4-я городская клиническая больница им. Н. Е. Савченко" / [ре- 
дакционный совет: Троянов А. А. и др.]. -- Минск: Донарит, 2010. -- 592 с., [4] л. ил.: ил.; 
21 см. -- В надзаголовке: Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорус- 
ский государственный медицинский университет, Комитет по здравоохранению Мингориспол- 
кома, УЗ "“4-я городская клиническая больница им. Н. Е. Савченко". --- Библиография в кон- 
це докладов. -- 300 экз. -- [10-9526] 

УДК 61(082) 

9242. "Актуальные проблемы оказания медицинской и социальной помоіци насе- 
лению", белорусская республиканская научно-практическая конференция (2010 ; 
Минск). Республиканская научно-практическая конференция "Актуальные проблемы оказа- 
ния медицинской и социальной помоіци населению", 2 ноября 2010 г., г. Минск : сборник 
материалов / [редколлегия: Светлович Т. Г. (ответственный редактор) и др.]. -- Минск: Бел- 


принт, 2010. -- 271, [1] е.: ил.; 21 см. -- В надзаголовке: Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, Белорусское обіцество Красного Креста, Белорусская медицинская 
академия последипломного образования. --- Часть текста на английском языке. -- Библио- 


графия в конце докладов. --- Алфавитный указатель авторов: с. 267. -- 200 экз. -- І5ВА 978- 
985-459-193-3. -- [10-10002] 
УДК [617364(082) 
9243. Зайцев, С. М. Семейная медицинская энциклопедия : [все для профилактики и ле- 
чения болезней и недомоганий в домашних условиях] / Сергей Зайцев. -- Изд. 5-е, стередо- 
типное. --- Минск: Книжный Дом, 2011. -- 831 с.; 21 ем. -- (Здоровье вашей семьй). -- 
Библиография: с. 816-817. -- Указатель: с. 818-823. -- 5030 экз. -- І5ВМ 978-985-17-0234-9 
(в пер.). -- [10-9747] 
УДК 61(031) 


9244. Тэцгеапоу, А. С. Меіса! апа Бідіогіса! ррузіс5 : Іесішие5 : бог богеіеп 54епі5 оЁ е 
зі уеаг / Тешеапоу А. б. ; Міпізігу оГ Неаб оЁ Ееробііс о? Веіапі5, Уйеб5К 5ізіе Меіса! 
Юпіуег5ігу. -- УйебзК : У5МО, 2010. -- 314 с.: іл.; 21 см. -- На англійскай мове. -- 
Бібліяграфія: с. 314 (18 назв.). -- 100 экз. -- І5ВА 978-985-466-410-1. -- [10-10454] 

Цурганаў, А. Г. Медыцынская і біялагічная фізікі 

УДК [61:535577.3](075.8)-054.6 


611 Анатомія. Анатомія чалавека. Параўнальная анатомія 


9245. Мяделец, О. Д. Практикум по гистологий, цитологий и эмбриологии : учебное по- 
собие для студентов медицинских высших учебных заведений / Мяделец О. Д. ; Министер- 
ство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский уни- 
верситет. -- (2-е изд.). -- Витебск: ВГМУ, 2010. -- 439 с.: ил.; 21 ем. -- Библиография в 
конце занятий. -- 320 экз. -- І5ВА 978-985-466-432-3. -- [10-10473] 

УДК 611.013/.018(075.8) 

9246. Увлекательная анатомия. Чудеса и странности нашего тела / [автор-соста- 
витель Вера Надеждина]. --- Минск: Харвест, 2009. -- 317, [2] с.: ил.; 21 ем. -- 4000 экз. -- 
І5ВА 978-985-16-7898-9 (в пер.). -- [10-9808] 

УДК 611.012 
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612 Фізіялогія. Фізіялогія чалавека. Параўнальная фізіялогія 


9247. Дромашко, С. Е. Мозг, интеллект, нейройнформатика : учебно-методическое по- 
собие [для магистрантов, аспирантов, студентов] / С. Е. Дромашко, Р. В. Телятников ; Госу- 
дарственное учреждение образования "Институт подготовки научных кадров Национальной 
академии наук Беларуси", Кафедра естественно-научных дисциплин. -- Минск : Институт 
подготовки научных кадров НАН Беларуси, 2010. -- 54 с.: ил. ; 20 см. -- Библиография: 
с. 52-54. --- Словарь основных терминов: с. 47-51. -- 100 экз. -- І5ВА 978-985-6820-34-5. -- 
[10-10448] 

УДК [612.82:004.81(075.8) 

9248. Зинчук, В. В. Нормальная физиология : краткий куре : учебное пособие для сту- 
дентов высших учебных заведений по специальностям "Лечебное дело", "Педиатрия" / В. В. Зин- 
чук, О. А. Балбатун, Ю. М. Емельянчик ; под редакцией В. В. Зинчука. -- Минск: Вышэй- 
шая школа, 2010. -- 430, [1] с. : ил., схемы; 21 см. -- Библиография: с. 421-422. -- Пред- 
метный указатель: с. 412-420. --- 1200 экз. -- І5БВІХ 978-985-06-1804-7 (в пер.). - [10-10111] 

УДК 612(075.8) 


613 Гігіена ў цэлым. Асабістая гігіена і здароўе 


9249. Алкогольная политика : Неіпекеп Ве]агіз. -- [Минск : б. и., 2010]. -- 38 с.; 
30 см. -- 1000 экз. -- [10-9654] 
УДК 613.817:663.4(476) 
9250. Бросаем курить!. -- Минск : Росчерк, 2010. -- 48 с., включая обложку : ил. ; 
21 см. -- (Коллекция "Доброго здоровья" ; вып. 6). -- 118800 экз. -- [10-9979] 


УДК 613.84 
9251. Зайцев, С. М. Ваш ребенок от рождения до трех лет / Сергей Зайцев. -- Изд. 5-е, 
стереотипное. --- Минск: Книжный Дом, 2011. -- 574, [1] е. ; 21 см. -- (Здоровье вашей се- 


мьй). -- Библиография: с. 557-558. -- 7030 экз. -- І5ВАХ 978-985-17-0239-4 (в пер.). -- 
[10-10103] 
УДК 613.952/.954:5616-053.2 
9252. Консультант кормяіцей мамы : от 0 до года : ответы на все вопросы / [подгото- 
вила Е. С. Вечорко ; под редакцией Е. И. Таборовой]. -- Минск : Туринфо, 2010. -- 63, [1] е., 
[5] л. ил.: ил. ; 23 ем. -- (Библиотека журнала "Малышок" : для очаровательных мам и за- 
ботливых пап). --- Содержит авторов статей: Баранаева Е., Губская Л., Давидович Т., Елен- 
ская Ю., Забавская Т., Кардаш О., Лойко О., Хозей С., Чиж Н., Шелег Л., Шунто А. -- 
5000 экз. -- І5ВМ 978-985-6904-16-8. -- [10-10229] 
УДК 613.953.1 
9253. Укра, М. Чай на здоровье / Марк Укра ; [перевела с английского О. Е. Продан]. -- 
Минск : Попурри, 2010. -- 287 с. ; 20 см. -- 5100 экз. -- І5ВМ 978-985-15-1174-3. -- 
[10-10102] 
УДК [613.24:641.87(083.12)]:663.95 
9254. Шевляков, В. В. Особенности биологического действия и гигиенической регла- 
ментации в воздухе рабочей зоны мучной пыли / В. В. Шевляков, С. А. Ушков, В. П. Фило- 
нов. -- Минск: РИВШ, 2010. -- 160 с.; 21 см. -- Библиография: с. 138-160 (271 назв.). -- 
100 экз. -- І5ВМ 978-985-500-396-1. -- [10-10265] 
УДК 613.633:664.761 


Гл. таксама Хе 8833, 9271, 9301, 9304 


614 Грамадскае здароўе і гігіена. Санітарыя. 
Засцярога ад няшчасных выпадкаў і іх папярэджванне 


9255. Анализ деятельности организаций здравоохранения службы охраны здоровья 
матери и ребенка : (учебно-методическое пособие для студентов высших медицинских уч- 
реждений образования) / В. С. Глушанко [и др.] ; под редакцией В. С. Глушанко ; Министер- 
ство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский уни- 
верситет. --- Витебск : ВГМУ, 2010. -- 238 с.: ил.; 21 см. -- Авторы также: Колосова Т. В., 
Мороз Д. В., Тимофеева А. П. -- Библиография: с. 201-202 (15 назв.). -- 100 экз. -- 
І5ВМ 978-985-466-392-0. -- [10-10458] 

УДК 614.2:[61836616-053.2](476)(075.8) 

9256. Бурминский, Д. А. Основы безопасности проведения аварийно-спасательных ра- 
бот : учебное пособие для курсантов и слушателей специальности 1-94 01 01 "Предупрежде- 
ние и ликвидация чрезвычайных ситуаций" / Д. А. Бурминский, С. Г. Лужков ; Министерст- 
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во по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, Гомельский инженерный институт. -- 
Минск: Республиканский центр сертификации и экспертизы лицензируемых видов деятель- 
ности МЧС Республики Беларусь, 2010. - 130, [1] е. ; 20 см. -- 109 экз. -- І5ВМ 978-985- 
6956-05-1. -- [10-9529] 

УДК 614.8.084:658.345.8(075.8/.9) 

9257. Одновол, Л. А. Основы безопасности жизнедеятельности : 3-й класе : рабочая тет- 
радь : пособие для учашцихся обіцеобразовательных учреждений с русским языком обучения / 
Л. А. Одновол. -- Минск: Аверсэв, 2011. -- 35, [1] е. : ил. ; 29 см. -- (Рабочие тетради). -- 
3100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-571-7. -- [10-10162] 

УДК 614.8.084(075.2-161.1) 

9258. Оздоровление и отдых на Гродненіцине / [Управление физической культуры, 
спорта и туризма Гродненского облисполкома]. -- Минск : БОФФ, [20102]. -- 37, [2] с., 
включая обложку : ил. ; 30 см. -- 2000 экз. -- [10-10173] 

УДК [614.2157:379.83/.84](476.6) 

9259. Отдых круглый год : [каталог / ГУ "Центр по санаторно-курортной работе 
"ЦентрКурорт" Управления делами Президента Республики Беларусь]. -- [Минск : б. и.], 
2010. -- 79, [2] с., включая обложку, [4] л. ил. ; 20 см. -- 7000 экз. -- [10-9954] 

УДК [614.214/2215::379.83/.84[(4767:1-87)(085) 

9260. Постельные клопы / Центр профилактической дезинфекций. --- Минск : Тэхна- 
логія, [20102]. -- 8 е.: ил.; 15 ем. -- 50 экз. -- [10-10304] 

УДК 614.449.575.4 

9261. Современные подходы к продвижению здоровья : материалы ... -- Гомель: 
ГГМУ, 2006- .-- 29 см. -- Основан в 2006 г. -- В надзаголовке: Министерство здраво- 
охранения Республики Беларусь, Гомельский государственный медицинский университет. 
-- Вып. І вышел без сведений о номере выпуска. 

Вып. 3 : Ш Международной научно-практической конференции (Гомель, 21 октября 
2010 г.) / [редакционный совет: А. Н. Лызиков и др.]. -- 2010. -- 137 е.: ил. -- Библиогра- 
фия в конце докладов. -- 120 экз. -- [10-9642] 

УДК 614.2(082) 

9262. Шахое, Е. А. Радиационная безопасность : 9-й класс : пособие для учаіцихся о0б- 
шеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / Е. А. Шахов; 
Национальный институт образования. --- Минск: Асар, 2010. -- 175 с.: ил.; 22 см. -- (Ос- 
новы безопасности жизнедеятельности. Факультативные занятия). -- На обложке заглавие 
серии: Основы безопасности и жизнедеятельноста... --- 4300 экз. -- І5ВМ 978-985-6984-15-3. 
--. [10-9925] 

УДК 614.876.084(075.3-161.3-161.1) 


9263. Юзагоуіепіе і ууросгупек па Стодгейзгстугпіе / [Оггеда КШшгу Еігус2пеў, Зрогіў і 
ТугузіуКі Сго4гепзКіего Орбууодоўгеео Котійей Уукопаўстгее0]. -- МійзК: ВОЕЕ, [20102]. -- 
37, [2] с., уключаючы вокладку : іл. ; 30 см. --- На польскай мове. -- 1000 экз. -- [10-10174] 

Аздараўленне і адпачынак на Гродзеншчыне 

УДК [614.2157:379.83/.84](476.6) 


615 Фармакалогія. Агульная тэрапія. Таксікалогія 


9264. Быстров, В. И. Йога : полная система упражнений / В. И. Быстров. -- Минск: 
Харвест, 2010. --- 349 с.: ил.; 21 ем. -- Список мантр: с. 340-342. -- 3000 экз. -- І5ВА 978- 
985-13-9249-6 (в пер.). -- [10-10100] 

УДК 615.851.85--13 

9265. Воронов, Г. Г. Фармакология нервной системы : курсе лекций : [для студентов] / 
Г. Г. Воронов, В. М. Концевой ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Ви- 
тебский государственный медицинский университет. - (2-е изд.). -- Витебск: ВГМУ, 2010. 
-- 133 с.;21 ем. -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-466-437-8. -- [10-10472] 

УДК 615.21(075.8) 

9266. Гидрокинезотерапия : учебно-методическое пособие / [Чупырко Н. В. и др.]; 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия 
последипломного образования, Кафедра спортивной медицины и лечебной физкультуры. -- 
Минск: БелМАПО, 2010. -- 49 с.: ил.; 21 см. -- Авторы указаны на обороте титульного л. 
Авторы также: Загородный Г. М., Петрова О. В., Пристром Т. А. --- Библиография: с. 49 (7 назв.). 
г 150 экз. -- І5ВМ 978-985-499-432-1. -- [10-9744] 

УДК 615.838(075) 
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9267. Иванов, С. Е. Йога для всех : [самоучитель] / С. В. Иванов. --- Минск : Современ- 
ная школа, [2011]. -- 368 е.: ил.; 21 см. -- 3050 экз. -- І5ВА 978-985-539-068-9 (в пер.). -- 
[10-9898] 

УДК [615.851.85::13]1(075.4) 

9268. Токсикология экстремальных ситуаций. Практикум : учебное пособие для сту- 
дентов и курсантов высцих учебных заведений по медицинским специальностям / [А. А. Бова и 
др.] ; под редакцией А. А. Бова ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Бе- 
лорусский государственный медицинский университет, Военно-медицинский факультет, 
Кафедра военно-полевой терапий. -- Минск : БГМУ, 2010. -- 265 с. : схемы ; 22 см. -- 
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Борисов В. М., Горохов С. С., 
Дуюнов В. М., Королева А. А., Криушев П. В., Ряполов А. Н., Трегубов С. Е. --- Библиогра- 
фия: с. 260 (7 назв.). -- 150 экз. -- ІВА 978-985-528-199-4 (в пер.). -- [10-10428] 

УДК 615.9:[3557614.8](076.58) 


616 Паталогія. Клінічная медыцына 


9269. Актуальные вопросы морфологической диагностики заболеваний : материалы 
республиканской научно-практической конференции, 30 сентября - І октября 2010 г. / [ред- 
коллегия: В. П. Дейкало (председатель), С. А. Сушков, И. В. Самсонова]. -- Витебск : 
ВГМУ, 2010. -- 330, [5] е. : ил. ; 20 см. -- В надзаголовке: Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет. --- Часть тек- 
ста на английском языке. --- Библиография в конце докладов. -- Алфавитный указатель ав- 
торов: с. 327-330. - 150 экз. -- І5ВМ 978-985-466-446-0. - [10-10465] 

УДК 616-07(082) 

9270. Жильцов, Й. В. Дизайн биомедицинских исследований : практическое руково- 
дство : [для студентов] / И. В. Жильцов, В. М. Семенов ; Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет. --- Витебск : 
ВГМУ, 2010. -- 93 с.: ил.; 21 см. -- Библиография: с. 85-86 (48 назв.). -- 100 экз. -- 
І5ВА 978-985-466-447-7. -- [10-10460] 

УДК 616-071(075.8) 

9271. Зайцев, С. М. Настольная книга молодой мамы / Сергей Зайцев. -- Изд. 7-е, сте- 
реотипное. --- Минск: Книжный Дом, 2011. -- 703 е. ; 21 см. -- (Домашний справочник). -- 
7030 экз. -- І5ВМ 978-985-17-0240-0 (в пер.). -- [10-10456] 

УДК 616-053.2:613.952/.955:37.018.1 

9272. Крылов, Ю. В. Основы патологической анатомиий : учебное пособие для студен- 
тов медицинских вузов и медицинских училиц / Крылов Ю. В. ; Министерство здравоохра- 
нения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет. -- 
(2-е изд.). -- Витебск: ВГМУ, 2010. -- 190 е. : ил. ; 21 см. -- 280 экз. -- І5ВМ 978-985-466- 
439-2. -- [10-10479] 

УДК 616-091(075.8) 

9273. Метаболический синдром во врачебной практике : подходы к лечению : посо- 
бие для врачей / [Ирина Юрьевна Коробко и др.]. -- Минск : ДокторДизайн, 2010. -- 15 с.; 
21 см. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Ливенцева М. М., Нече- 
сова Т. А., Павлова О. С. -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-6913-18-4. - [10-10071] 

УДК 616-008.9-08 

9274. Осмоловский, А. Н. Инфузионная терапия : (учебное пособие) / Осмоловский А. Н.; 
Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный меди- 
цинский университет. -- Витебск : ВГМУ, 2010. -- 105 с. ; 21 ем. -- Библиография: 
с. 105 (12 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-466-444-6. - [10-10474] 

УДК 616-085(075) 

9275. Первая помоць / [редактор-составитель С. В. Ковальчук]. -- Минск : Росчерк, 
2010. -- 48, [1] с., включая обложку : ил. ; 21 см. -- (Коллекция "Доброго здоровья" ; вып. Ме 4). 
-- 118450 экз. -- ІЗВАМ 978-985-6717-18-8. -- [10-10484] 

УДК 616-08-039.74 

9276. Практикум по патофизиологии : [учебно-методическое пособие для студентов] / 
Н. Г. Жизневская [и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский 
государственный медицинский университет. -- (2-е изд.). -- Витебск : ВГМУ, 2010. -- 
284 с.: ил.; 20 см. -- Заглавие І1-го изд.: Практикум по патофизиологии для студентов ле- 
чебно-профилактического факультета. --- Авторы также: Беляева Л. Е., Макаренко В. С., Ро- 
дионов Ю. Я., Цвирко И. А., Шебеко В. И. -- Библиография в конце занятий. -- 60 экз. -- 
І5ВА 978-985-466-436-1. -- [10-10478] 

УДК 616-092(076.58) 
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9277. Современные проблемы боли : механизмы возникновения и способы коррекций : 
научные труды / Национальная академия наук Беларуси, Институт физиологий, Белорусское 
обіцество физиологов ; под обіцей редакцией В. С. Улаіцика, В. А. Кульчицкого. -- Минск: 
Бизнесофсет, 2010. -- 273 с.: ил.; 20 см. -- Часть текста на английском языке. -- Библио- 
графия в конце научных трудов. -- Авторский индеке: с. 266-267. -- 120 экз. -- І5ВМ 978- 
985-6939-10-8. -- [10-9918] 

УДК 616-009.7-02(082) 

9278. Шебеко, В. Й. Курс лекций по патофизиологий : [для студентов] / В. И. Шебеко, 
Ю. Я. Родионов ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государ- 
ственный медицинский университет. -- (2-е изд.). -- Витебск: ВГМУ, 2010. -- 631 с.: ил 
21 см. -- 190 экз. -- І5ВМ 978-985-466-435-4. -- [10-10463] 

УДК 616-092(075.8) 


Гл. таксама Хе 9251 


616.1/.9 Прыватная паталогія 


9279. Козловский, В. Й. Лекции по факультетской терапии : [для студентов] : в 2 т. / 
В. И. Козловский ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский госу- 
дарственный медицинский университет. - (2-е изд., дополненное и переработанное). --- Ви- 
тебск : ВГМУ, 2010. -- 21 см. -- 160 экз. 
Т. 1. -- 304 с. : схемы. -- І5ВМ 978-985-466-412-5. -- [10-10464] 
УДК 616.1/.4-085(075.8) 
9280. Т. 2. -- 357 с.: ил., схемы. -- Библиография: с. 355-357 (59 назв.). -- І5ВМ 978- 
985-466-413-2. -- [10-10471] 
УДК 616.1/.4-085(075.8) 
9281. Поплавец, Е. В. Оценка трофологического статуса при заболеваниях внутренних 
органов : [учебно-методическое пособие для студентов] / Е. В. Поплавец, Л. М. Немцов, 
И. В. Арбатская ; Витебский государственный медицинский университет, Кафедра пропе- 
девтики внутренних болезней, Кафедра военной подготовки и экстремальной медицины. -- 
Витебск : ВГМУ, 2010. -- 25 с. ; 21 см. -- Библиография: с. 19-20 (18 назв.). -- 100 экз. -- 
[10-10475] 
УДК [616.1/.4-06:616.39]-071.3(075.8) 


616.1 Паталогія сардэчна-сасудзістай сістэмы. 
Сардэчна-сасудзістыя захворванні 


9282. Камышников, В. С. Лабораторная диагностика ишемической болезни сердца : 
учебное пособие для слушателей системы последипломного медицинского образования / 
В. С. Камышников, Л. И. Алехнович, А. Т. Кузьменко ; Министерство здравоохранения Рес- 
публики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломного образования. -- 
Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010. -- 151 с.: ил.; 21 ем. -- Библиография: с. 147-149 
(44 назв.). -- 400 экз. -- І5ВМ 978-985-471-384-7. -- [10-9419] 

УДК 616.12-005.4-007(075.9) 

9283. Силивончик, Н. Н. Анемии в обіцей врачебной практике : методическое пособие / 
Н. Н. Силивончик, Е. А. Воронко. -- Минск: ДокторДизайн, 2010. -- 47 с.; 21 см. -- Биб- 
лиография: с. 47 (б назв.). -- 100 экз. -- І5ВА 978-985-6913-13-9. -- [10-10058] 

УДК 616.155.194-08 

9284. Федоров, Н. Е. Пропедевтика внутренних болезней (основы диагностики и част- 
ной патологий внутренних органов) : учебное пособие для студентов специальности "Лечеб- 
но-профилактическое дело" медицинских высших учебных заведений / Н. Е. Федоров ; Ми- 
нистерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицин- 
ский университет. --- Витебск: ВГМУ, 2010. -- 509 с. ; 21 см. -- 600 экз. -- І5ВА 978-985- 
466-389-0. -- [10-10459] 

УДК 616.1/.4-07(075.8) 


616.2 Захворванні дыхальнай сістэмы 


9285. "Актуальные вопросы детской оториноларингологии" и 75-летие кафедры 
оториноларингологии УО "Витебский государственный ордена Дружбы народов меди- 
цинский университет" : (материалы научно-практической конференции), (9-10 сентября 
2010 г.). -- Витебск: ВГМУ, 2010. -- 201 с.: ил.; 21 см. -- В надзаголовке: Министерство 
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здравоохранения Республики Беларусь, Республиканское научно-практическое обіцество 
оториноларингологов, Витебский государственный медицинский университет. -- Библио- 
графия в конце докладов. - 130 экз. -- І5ВМ 978-985-466-440-8. -- [10-10453] 
УДК 616.21-053.2-08(082) 
9286. Диагностика, лечение и профилактика бронхиальной астмы в Вооруженных 
Силах Республики Беларусь : методические рекомендаций / [С. М. Метельский и др.] ; Ми- 
нистерство обороны Республики Беларусь, Государственное учреждение "432 Главный во- 
енный клинический медицинский центр Вооруженных Сил Республики Беларусь". --- Минск: 
В.И.З.А. ГРУПП, 2010. -- 26 е.; 21 см. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы 
также: Ермолкевич Р. Ф., Жарин В. А., Кецко В. А., Лапицкий Д. В. --- Библиография: с. 25 
(5 назв.). -- 300 экз. -- [10-9573] 
УДК 616.248-08:355.1(083.132) 


Гл. таксама Хе 9284 


616.3 Захворванні стрававальнай сістэмы. Хваробы стрававальнага тракта 


9287. Зарянкина, А. И. Дисбактериоз кишечника у детей : (методические рекоменда- 
ций) / А. И. Зарянкина ; Гомельский государственный медицинский университет, Кафедра 
педиатриий. -- Минск: Ковчег, 2010. -- 31 с.; 21 см. -- Библиография: с. 31 (13 назв.). -- 
1000 экз. -- І5ВМ 978-985-6950-29-5. -- [10-9574] 

УДК 616.34-008.87-053.2-08(083.132) 

9288. Матвейчик, Т. В. Методологические основы работы "Школы сахарного диабета" : 
учебно-методическое пособие для организаторов сестринского дела / Матвейчик Т. В., Било- 
дид Й. К., А. А. Романовский. -- Минск : Ковчег, 2010. -- 131 с.; 21 см. -- На титульном л.: 
изд. 2-е, переработанное и дополненное. --- Библиография: с. 128-131 (57 назв.). -- 600 экз. 
-- І5ВА 978-985-6950-45-5. -- [10-9490] 

УДК 616.379-008.64-083(075) 

9289. Пиіцевая непереносимость у детей / [составитель: И. Э. Бовбель]. -- Минск: 
ДокторДизайн, 2010. -- 31 с. ; 21 ем. -- Библиография: с. 27-30 (77 назв.). -- 700 экз. -- 
І5ВА 978-985-6913-14-6. -- [10-10051] 

УДК 616.3-021.3-056.25-053.3-08 

9290. Силивончик, Н. Н. Кишечная микрофлора: физиология, ассоциированная патоло- 
гия, возможности модификациий : [(методические рекомендаций)] / Н. Н. Силивончик. -- 
Минск: Ковчег, 2010. -- 47 с. ; 21 см. -- Библиография: с. 46-47 (32 назв.). -- 1000 экз. -- 
І5ВА 978-985-6950-27-1. - [10-9576] 

УДК 616.34-008.87-08(083.132) 


Гл. таксама Хе 9284 


616.5 Скура. Вонкавае покрыва цела. Дэрматалогія. Скурныя хваробы 


9291. Актуальные вопросы диагностики и лечения социально значимых дермато- 
зов и инфекций, передаваемых половым путем : материалы международной научно- 
практической конференции (г. Витебск, 16-17 сентября 2010 г.) / [главный редактор: В. П. Ада- 
скевич]. --- Витебск : ВГМУ, 2010. -- 239, [3] е. : ил. ; 21 см. -- В надзаголовке: Министер- 
ство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский уни- 
верситет. --- Часть текста на английском и польском языках. --- Библиография в конце док- 
ладов. -- 120 экз. -- І5ВА 978-985-466-422-4. -- І5ВІМ 978-985-466-422-2 (ошибоч.). -- 
[10-10468] 

УДК [616.5::616.97]1(082) 

9292. Паразитарные дерматозы : пособие в 2 ч. / В. Г. Панкратов [и др.] ; Белорусский 
государственный медицинский университет, Белорусская медицинская академия последип- 
ломного образования, Республиканский центр гигиены, эпидемиологиий и обіцественного 
здоровья. --- Минск : ДокторДизайн, 2010- .--21 ем. -- Авторы также: Веденьков А. Л., На- 
вроцкий А. Л., Панкратов О. В. -- І5ВМ 978-985-6913-16-0. 

Ч. 1: Чесотка. 2010. 15 е. Библиография: с. 15 (16 назв.). -- 2000 экз. -- 
І5ВА 978-985-6913-15-3. -- [10-10072] 


УДК 616.5-002.9-08 
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616.7 Захворванні апорна-рухальнай сістэмы. Шкілет і мышачная сістэма 


9293. Белецкий, А. В. Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава : в по- 
моіць врачу / Белецкий А. В., Зарецкий С. В., Воронович А. И. ; ГУ "Республиканский науч- 
но-практический центр травматологии и ортопедии". -- [Минск : б. и., 20102]. -- 31 е.: ил 
21 см. -- 1000 экз. -- [10-9577] 

УДК 616.728.2-77 

9294. Травмы опорно-двигательного аппарата: клиника, диагностика, лечение : 
учебное пособие : [для студентов / В. П. Дейкало и др.] ; Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский университет, Кафедра 
травматологии, ортопедии и ВПХ. -- Витебск: ВГМУ, 2010. -- 165 с.: ил.; 21 см. -- Авто- 
ры указаны на обложке. Авторы также: Аскерко Э. А., Никольский М. А., Сиротко В. В. -- 
Библиография: с. 163-165 (29 назв.). -- 150 экз. -- І5ВМ 978-985-466-349-4. - [10-10451] 

УДК 616.71-001(075.8) 


616.8 Неўрапаталогія. Неўралогія. Нервовая сістэма 


9295. Актуальные проблемы неврологии и нейрохирургии : рецензируемый сборник 
научных трудов / Министерство здравоохранения Республики Беларусь, ГУ "Республикан- 
ский научно-практический центр неврологий и нейрохирургий". -- Минск, 1999- н 
21 см. -- Основан в 1999 г. 

Вып. 13 / под редакцией С. А. Лихачева. -- Минсктиппроект, 2010. - 221, [3] с.: ил. -- 
Резюме параллельно на русском и английском языках. -- Библиография в конце научных 
трудов. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-6735-74-8. -- [10-10490] 

УДК [616.8::616.8-089]1(082) 

9296. Рассел, Д. Руководство по оценке крупных моторных функций у детей с тяжелыми 
двигательными нарушениями (по шкале СМЕМ-66 и СМЕМ-88) / Диана Рассел ; [перевод с 
английского: Авила О. Г. и др. ; под обіцей редакцией Г. М. Загородного] ; Министерство 
здравоохранения Республики Беларусь, Белорусская медицинская академия последипломно- 
го образования. -- Минск : БелМАПО, 2010. -- 112 с. ; 21 ем. -- Перевод с английского 
также: Загородный Г. М., Петрова О. В., Пристром Т. А. -- 150 экз. -- І5ВМ 978-985-499- 
433-8. -- [10-9745] 

УДК 616.831-009.11-053.2-071 


616.89 Псіхіятрыя. Паталагічная псіхіятрыя. Псіхапаталогія. 
Псіхічныя (душэўныя) хваробы. Псіхозы 


9297. Отравления наркотическими средствами, действуюіцими на опиойдные ре- 
цепторы. Клиническая и лабораторная диагностика : учебно-методическое пособие / 
[В. С. Камышников и др.] ; под редакцией В. С. Камышникова ; Министерство здравоохра- 
нения Республики Беларусь, УО "Белорусская медицинская академия последипломного о0б- 
разования", ГУ РНПЦ "Психического здоровья", УЗ "Городской клинический наркологиче- 
ский диспансер", г. Минск, УЗ "Городская больница скорой медицинской помоіци", 
г. Минск. -- Минск: Адукацыя і выхаванне, 2010. -- 71 с. : ил.; 22 ем. -- Авторы указаны 
на обороте титульного л. Авторы также: Вергун О. М., Григорьев Й. М., Игумнов С. А., 
Максимчук В. П., Чубуков А. М., Шилейко И. Д., Шмигельский А. А. -- Библиография: 
с. 66-69 (76 назв.). -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-471-358-8. -- [10-9421] 

УДК 616.89-008.441.33-099-07(075) 


616.9 Інфекцыйныя захворванні. Інфекцыйныя ліхарадкі 


9298. Современные аспекты патогенеза, клиники, диагностики, лечения и профи- 
лактики протозодзов, гельминтозов и арахноэнтомозов человека, животных и растений : 
труды УП Международной научно-практической конференции / [редколлегия: В. Я. Бекиш 
(председатель) и др.]. -- Витебск: ВГМУ, 2010. -- 319 с. ; 20 см. -- В надзаголовке: Мини- 
стерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский 
университет, Отделение медицинских наук НАН Беларуси. -- Часть текста на английском 
языке. --- Библиография в конце докладов. -- 140 экз. -- І5ВМ 978-985-466-290-9 (ошибоч.). 
--. [10-10469] 

УДК [616.99:.[619:616.99/7576.8](082) 


Гл. таксама Хе 9291 
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617 Хірургія. Артапедыя. Афтальмалогія 


9299. Болтрукевич, С. И. Современные аспекты диагностики и лечения деформаций 
стопы : монография / С. И. Болтрукевич, В. С. Аносов, А. Г. Мармыш ; Министерство здра- 
воохранения Республики Беларусь, Гродненский государственный медицинский универси- 
тет. -- Гродно : ГрГУ, 2010. - 143 е.: ил.; 21 см. -- Библиография: с. 131-142 (129 назв.). 
-- 100 экз. -- І5ВК 978-985-515-326-0 (в пер.). -- [10-9489] 

УДК 617.586-007.24-08 

9300. Мохорт, Т. В. Диагностика и лечение ишемической формы синдрома диабетиче- 
ской стопы (окклюзионной болезни периферических артерий) / Т. В. Мохорт. -- Минск: 
Ковчег, 2010. -- 25 е., [2] л. ил.: ил.; 21 ем. -- Библиография: с. 22-25 (49 назв.). -- 400 экз. 
-- І5ВА 978-985-6950-28-8. -- [10-9575] 

УДК [617.586-009.86-005.4-06:616.379-008.64]-08 


618 Гінекалогія. Акушэрства 


9301. Все для беременных : справочник-навигатор / [редактор Елена Таборова]. -- 
Минск : Туринфо, 2010. -- 47 с. : ил. ; 21 см. -- 6000 экз. -- І5ВМ 978-985-6904-15-1. -- 
І5ВА 878-985-6904-15-1 (ошибоч.). -- [10-10274] 

УДК [618.2-083:613.952/.953:005.936.43-055.26[(035) 

9302. Гинекология : учебник для студентов высцих учебных заведений по специально- 
сти "Лечебное дело" / [С. Н. Занько и др.]; под редакцией С. Н. Занько. -- Минск: Вышэй- 
шая школа, 2010. -- 639, [1] е. : ил., схемы; 21 см. -- Авторы указаны на обороте титульно- 
го л. Авторы также: Арестова И. М., Бресекий А. Г., Декайло [т. е. Дейкало] Н. С., Дива- 
кова Т. С., Жукова Н. П., Кисилева Н. И., Кожар Е. Д., Мацуганова Т. Н., Радецкая Л. Е., Рже- 
усская Л. Д., Рандаренко И. Г., Семенюк А. К., Супрун Л. Я., Харленок В. И. -- Библиогра- 
фия: с. 633-637. -- 1200 экз. -- І5ВМ 978-985-06-1828-3 (в пер.). - [10-10375] 

УДК 618.1(075.8) 

9303. Луд, Н. Г. Доброкачественные заболевания молочной железы : учебное пособие / 
Н. Г. Луд, Л. Н. Луд; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский го- 
сударственный медицинский университет. --- Витебск : ВГМУ, 2010. -- 197 с.: ил.; 21 ем. 
--- Библиография: с. 188-197 (137 назв.). - 200 экз. -- І5ВІ 978-985-466-393-7. - [10-10467] 

УДК 618.19-006.5(075) 

9304. Мать и дитя : [полная энциклопедия по уходу за ребенком от рождения до 5 лет / 
автор-составитель Любовь Смирнова]. --- Минск : Харвест, 2010. -- 831 с. : ил. ; 21 см. -- 
(Домашняя библиотека). -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-8329-7 (в пер.). -- [10-9790] 

УДК 618.24613.952/.954 

9305. Тромбофилические состояния в акушерстве и гинекологии : практическое по- 
собие / [О. Н. Харкевич и др. ; редакторы-составители: К. У. Вильчук, О. Н. Харкевич] ; 
РНПЦ "Мать и дитя". -- Минск: Ковчег, 2010. -- 244 с.: ил. ; 30 см. -- Авторы указаны на 
3-й с. Авторы также: Астапенко А. В., Барановская Е. И., Вашццилина Т. П., Гутикова Л. В., 
Дмитриев В. В., Змачинский В. А., Курлович Й. В., Латникова Е. А., Лашкевич Е. Л., Лиха- 
чев С. А., Марцев С. П., Осос Е. Л., Панкратова О. А., Пересада О. А., Римашевский В. В., 
Скрипленок Т. Н., Смирнова Л. А., Ткачев А. В., Тябут Т. Д., Цвирко Д. Г. -- 100 экз. -- 
І5ВА 978-985-6950-44-8. --- [10-9621] 

УДК 618.1/.2-005.6-08 


619 Параўнальная медыцына. Ветэрынарыя 


9306. Дифференциальная диагностика болезней животных : практическое пособие / 
[А. И. Ятусевич и др.]. -- Минск: Техноперспектива, 2010. -- 448, [1] е. ; 25 ем. -- Авторы 
указаны на обороте титульного л. Авторы также: Абрамов С. С., Безбородкин Н. С., Вербиц- 
кий А. А., Жаков М. С., Красочко П. А., Максимович В. В. -- Библиография: с. 441-443 
(49 назв.). -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-6591-69-6 (в пер.). -- [10-10188] 
УДК 619:[616-079.4:636] 
9307. Медведев, А. П. Основы получения противобактериальных вакцин и сывороток : 
монография / [А. П. Медведев, А. А. Вербицкий ; Витебская государственная академия вете- 
ринарной медицины]. --- Витебск : ВГАВМ, 2010. -- 198 е.: ил.; 21 см. -- Авторы указаны 
на обороте титульного л. --- Библиография: с. 173-193 (248 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978- 
985-512-404-8. - [10-9702] 
УДК 619:[615.371:615.373] 


Гл. таксама Ме 9298 
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62 Інжынерная справа. Тэхніка ў цэлым 


9308. Пинчук, В. В. Расчет и конструйрование агрегатно-модульных гидроблоков 
управления гидроприводов технологических машин / В. В. Пинчук, В. К. Шелег. -- Гомель: 
ГГТУ, 2010. -- 270 с.: ил.; 20 см. -- Библиография: с. 244-256 (159 назв.). -- 100 экз. -- 
І5ВА 978-985-420-923-4. -- [10-10447] 

УДК 62-82-112.6-52 


620 Выпрабаванні матэрыялаў. Таваразнаўства. Сілавыя станцыі. 
Агульная энергетыка 


Гл. Хе 9229 


621 Агульнае машынабудаванне. Ядзерная тэхналогія. 
Электратэхніка. Тэхналогія машынабудавання 


621.0 Тэорыя машынабудавання (машыназнаўства). Ядзерная тэхніка 


621.01 Тэорыя машынабудавання (машыназнаўства). 
Механіка як тэарэтычная аснова машынабудавання 


9309. Современные проблемы машиноведения : тезисы докладов УПІ Международ- 
ной научно-технической конференции (научные чтения, посвяшценные 115-летию со дня ро- 
ждения Павла Осиповича Сухого), Гомель, 28-29 октября 2010 г. / [под обіцей редакцией 
С. И. Тимошина]. -- Гомель : ГГТУ, 2010. -- 177 с.: ил.; 29 см. -- В надзаголовке: Мини- 
стерство образования Республики Беларусь, Гомельский государственный технический уни- 
верситет им. П. О. Сухого, ОАО "ОКБ Сухого". -- Библиография в конце докладов. -- 180 экз. 
--І5ВМ 978-985-420-826-8. -- [10-9695] 

УДК 621.01(043.2) 

9310. Теория механизмов и машин : учебно-методическое пособие для студентов спе- 
циальностей 1-36 09 01 - Машины и аппараты пиіцевых пройзводств, 1-36 20 01 - Низко- 
температурная техника дневной и заочной форм обучения / Министерство образования Рес- 
публики Беларусь, Могилевский государственный университет продовольствия, Кафедра 
прикладной механики ; [составители: В. Н. Попов, Ф. К. Горюнова]. -- Могилев : МгГУП, 
2010. -- 304 с.: ил.; 21 см. -- Библиография: с. 304 (б назв.). -- 65 экз. -- І5ВМ 978-985- 
6979-07-4. --- [10-9935] 

УДК 621.01:531.8(075.8) 


621.039 Ядзерная тэхніка. Ядзерная (атамная) энергетыка. 
Атамная прамысловасць у цэлым 


9311. Жук, М. М. 100 вопросов, 100 ответов об атомной энергетике / Жук М. М. -- 
Минск: Дом прессы, 2010. -- 111 с.: ил. ; 20 ем. -- Библиография: с. 111 (5 назв.). -- Сло- 
варь терминов: с. 18-39. -- 200 экз. -- І5В 978-985-6675-18-1. -- [10-9509] 

УДК 621.039(076.3)(035) 


Гл. таксама Хе 9208 


621.1 Цеплавыя рухавікі ў цэлым. Атрыманне, размеркаванне 
і выкарыстанне пары. Паравыя машыны. Паравыя катлы 


9312. Теплоэнергетические установки : учебно-методическое пособие для студентов 
инженерных специальностей / Министерство образования Республики Беларусь, Баранович- 
ский государственный университет ; [(составитель И. А. Богданович]. --- Барановичи : БарГУ, 
2010. -- 93, [11] с.: ил.; 20 см. -- Библиография: с. 104 (17 назв.). -- 80 экз. -- І5ВМ 978- 
985-498-371-4. -- [10-10435] 

УДК 621.1(075.8) 


621.3 Электратэхніка 


9313. Библия электрика / [автор-составитель Николай Владимирович Белов]. --- Минск: 
Харвест, 2010. -- 639 с.: ил. ; 21 ем. -- 3000 экз. (доп. тираж). -- І5ВМ 978-985-16-8330-3 
(в пер.). -- [10-9798] 

УДК 621:3 
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621.31 Электраэнергетыка. Вытворчасць, перадача і рэгуляванне 
электраэнергіі. Электравымяральная тэхніка. Тэхнічнае выкарыстанне 
магнетызму і статычнай электрычнасці 


9314. Гурин, В. В. Автоматическая заіцита электрооборудования : учебно-методическое 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучаюіцихся по специальностям 
1-74 06 05-01 Энергетическое обеспечение сельского хозяйства (электроэнергетика), 1-53 01 01-09 
Автоматизация технологических процессов и пройзводств (сельское хозяйство) : в 2 ч. / 
В. В. Гурин ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, 
Белорусский государственный аграрный технический университет. -- Минск : БГАТУ, 
2010- .--21 см. -- І5ВК 978-985-519-288-7 (в пер.). 

Ч. 1: Заіцита электрических цепей. -- 2010. -- 359 с.: ил. -- Библиография: с. 355-359 
(56 назв.). -- 150 экз. -- І5ВМ 978-985-519-287-0. -- [10-10130] 

УДК 621:316.9(075.8) 


621.37 Радыётэхніка. Тэхніка электрамагнітных ваганняў 


9315. Васильев, Г. М. Кинетические и транспортные процессы в молекулярных газовых 
лазерах / Г. М. Васильев, С. А. Жданок ; Национальная академия наук Беларуси, Институт 
тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова. --- Минск : Беларуская навука, 2010. -- 204, [1] е. : ил 
20 см. -- Библиография: с. 193-202. --- 120 экз. -- І5ВМ 978-985-08-1177-6. - [10-9504] 

УДК 621:373.826.01 


Гл. таксама Хе 9318 


621.38 Электроніка. Фотаэлектроніка. Электронныя лямпы. 
Трубкі. Рэнтгенатэхніка. Паскаральнікі часціц 


9316. Котов, Д. А. Методы контроля и анализа в технологии изготовления интегральных 
микросхем : учебно-методическое пособие для студентов учреждений, обеспечиваюіцих по- 
лучение высшего образования по специальностям "Микро- и наноэлектронные технологий и 
системы" и "Квантовые информационные системы" / Д. А. Котов, А. Г. Черных ; Министер- 
ство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет инфор- 
матики и радиоэлектроники. --- Минск : БГУЙР, 2010. -- 46, [1] е. : ил. ; 21 см. -- Библио- 
графия: с. 47 (10 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-488-499-8. -- [10-10010] 

УДК 621.382.049.77:658.562(075.8) 

9317. Технологические процессы и системы в микроэлектронике: плазменные, 
электронно-ионно-лучевые, ультразвуковые З Тесрпо!огіса! ргосез5е5 апа зузіет5 іп 
тісгог!есігопіс5: рІазта, еІеКігоп-іоп-Беапі, Шігазопіс / [А. П. Достанко и др.] ; под редакцией 
А. П. Достанко ; Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектро- 
ники. -- Минск: Бестпринт, 2009. --- 198 с.: ил. ; 20 см. -- Авторы указаны на обороте ти- 
тульного л. Авторы также: Бордусов С. В., Голосов Д. А., Завадский С. М., Залесский В. Г., 
Ланин В. Л., Петухов И. Б., Русецкий А. М., Телеш Е. В. -- Библиография в конце глав. -- 
100 экз. -- І5ВХ 978-985-6963-05-9. -- [10-9721] 

УДК 621.:382.049.77 

9318. Тулинов, Е. С. Электронные приборы и усилительные устройства : пособие : [для 
курсантов] / Е. С. Тулинов ; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Рес- 
публики Беларусь. --- Минск: ВА РБ, 2010- .--21 см. -- На обложке автор не указан. 

Ч. 2: Усилительные устройства. -- 2010. -- 90 с. : ил. -- Библиография: с. 88 (5 назв.). 
450 экз. -- І5ВМ 978-985-6961-45-1. -- [10-9569] 

УДК [621.38::321.375.4]1(075.8) 


621.39 Электрасувязь. Тэлеграфная сувязь. Тэлефонная сувязь. 
Радыёсувязь. Тэхніка і апаратура для перадачы выяў. Тэлекіраванне 


9319. Апорович, А. Ф. Статистическая оценка селекции радиосигналов / А. Ф. Апоро- 
вич, Г. Н. Демидович, В. Б. Тригубович ; под редакцией А. Ф. Апоровича. -- Минск: 
Бестпринт, 2010. -- 140 с.: ил. ; 20 см. -- Библиография: с. 134-136 (47 назв.). -- 100 экз. -- 
І5ВА 978-985-6963-16-5. -- [10-10290] 

УДК 621.391.84:621.396.62 
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621.6 Транспартаванне, размеркаванне і захоўванне вадкасцей і газаў. 
Устаноўкі, абсталяванне і апаратура 


9320. Гомельоблгаз. 50 лет истории. 1960-2010 / [составление, тексты: Наталья Валынец; 
под редакцией А. И. Фейгина и др. ; фото: Андрей Попроцкий и др.]. -- Гомель: [6. и.], 
2010. -- 119 с.: ил.; 30 см. -- Фото также: Петров Н., Семенов Г., Суходольский В., Толоч- 
ко А., Франтов В., Чернышевич А., Шандроха С. -- 500 экз. -- В переплете. -- [10-9641] 

УДК 621.6:658.115(476.2)'1960/2010" 

9321. Магистраль : Белтрансгаз, 1960-2010 : [летопись трудовых свершений работни- 
ков газовых магистралей / составители: Р. И. Юдина и др. ; под редакцией В. В. Майорова]. 
-- Минск: Белстан, 2010. -- 251, [4] е.: ил.; 31 см. -- Составители также: Бойков С. А., Че- 
ков В. И., Ясюченя В. В. -- 2500 экз. -- І5ВМ 978-985-6944-10-2 (в пер.). -- [10-9651] 

УДК 621.6:658.115(476)'1960/2010" 


Гл. таксама Хе 9400 


621.7 Тэхналогія механаапрацоўкі ў цэлым: працэсы, інструмент, 
абсталяванне і прыстасаванні 


9322. Калиновский, В. Р. Технологий горячей обработки металлов : учебное пособие 
для студентов высших учебных заведений по техническим специальностям / В. Р. Калинов- 
ский, В. М. Капцевич, А. Ф. Ильюіценко. -- 2-е изд., переработанное и дополненное. -- 
Минск : ИВЦ Минфина, 2010. -- 352 с.: ил.; 20 см. -- Библиография: с. 349-350. -- 600 экз. 
-- І5ВІ 978-985-6921-94-3. -- [10-9710] 

УДК [621.74:6621.78/.79](075.8) 


621.8 Дэталі машын. Перадачы (механічныя). Пад'ёмна-транспартнае 
абсталяванне. Крапежныя сродкі. Змазка 


9323. Технологические методы обеспечения надежности деталей машин : учебник 
для студентов высших учебных заведений по техническим специальностям / [И. М. Жарский 
и др.]. -- Минск: Вышэйшая школа, 2010. -- 335, [1] с.: ил. ; 21 ем. -- Авторы указаны на 
обороте титульного л. Авторы также: Баршай И. Л., Свидунович Н. А., Спиридонов Н. В. -- 
Библиография: с. 332-333. -- 1200 экз. -- І5ВМ 978-985-06-1833-7 (в пер.). - [10-10110] 

УДК 621.8:621.793/.795(075.8) 


621.9 Формаўтварэнне са зняццем стружкі. Молаты і прэсы. 
Раздзяляльныя аперацыі без зняцця стружкі, драбненне, 
апрацоўка ліставога матэрыялу, выраб разьбы 


Гл. Хе 9409, 9410 


623 Ваенная тэхніка. Тэхніка наземных і паветраных узброеных сіл. 
Тэхніка ваенна-марскога флоту 


9324. Кузьма, В. Б. Восстановление боевой авиационной техники : ремонт конструкций 
авиационной техники методом клепки : пособие : [для слушателей и курсантов] / 
В. Б. Кузьма ; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Республики Бе- 
ларусь. --- Минск : ВА РБ, 2010. -- 65 е.: ил. ; 21 см. -- На обложке автор не указан. -- 
50 экз. -- І5ВА 978-985-6961-44-4. -- [10-9567] 

УДК 623.74:[629.7.083:621.884](075.8/.9) 

9325. Мальцев, О. К. Машина командира батарей (дивизиона) комплекса 1817 : посо- 
бие : [для курсантов] / О. К. Мальцев ; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная 
академия Республики Беларусь. -- Минск: ВА РБ, 2010. -- 127 с.: ил.; 21 ем. -- На облож- 
ке автор не указан. - 100 экз. -- І5ВМ 978-985-6961-52-9. -- [10-9561] 

УДК 623.41(075.8) 

9326. Подвижный радиовысотомер ПРВ-13 : пособие : [для слушателей и курсантов / 
В. И. Кардаков и др.]; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Военная академия Респуб- 
лики Беларусь. -- Минск: ВА РБ, 2010. -- 189 с.: ил. ; 20 см. -- Авторы указаны перед вы- 
пускными данными. Авторы также: Павловский А. В., Скобей В. Н., Юрас С. А. -- Библио- 
графия: с. 189 (6 назв.). -- 50 экз. -- І5ВМ 978-985-6961-49-9. -- [10-9564] 

УДК 623.611:621.396(075.8/.9) 


Гл. таксама Хе 9354 
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628 Санітарная тэхніка. Санітарна-тэхнічныя збудаванні. 
Водазабеспячэнне. Каналізацыя. Асвятленне 


9327. Государственная программа по водоснабжению и водоотведению "Чистая во- 
да" на 2006 2010 годы (в редакции Указа Президента Республики Беларусь от 16 июня 
2010 года Хэ 308) / Министерство жилиіцно-коммунального хозяйства Республики Беларусь. 
-- Минск: Друк-С, 2010. -- 162 с. ; 20 см. -- 150 экз. -- І5ВМ 978-985-6867-14-2. -- 
[10-9966] 

УДК 628.1/.5(476)"2006/2010"(083.97) 

9328. Мисун, Л. В. Отходы производства и потребления. Проблемы и решения : моно- 
графия / Л. В. Мисун, В. М. Раубо, Г. А. Рускевич ; Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аграрный технический 
университет. --- Минск: БГАТУ, 2010. -- 285 с.; 20 см. -- Библиография: с. 265-273 (128 назв.). 
-- 100 экз. -- І5ВКМ 978-985-519-289-4. -- [10-10131] 

УДК 628.4::658.567:7502.174 


63 Сельская гаспадарка. Лясная гаспадарка. Паляванне. Рыбная гаспадарка 


9329. Академик С. Г. Скоропанов : ученый, государственный и обіцественный деятель / 
Национальная академия наук Беларуси, Институт мелиорациий ; [составитель П. Ф. Тиво ; 
под обіцей редакцией В. Г. Гусакова]. -- Минск : Беларуская навука, 2010. -- 200, [2] е., 
[4] л. ил. ; 20 см. -- (Люди белорусской науки). -- Библиография: с. 121-201. -- 200 экз. -- 
І5ВА 978-985-08-1199-8. -- [10-9511] 

УДК [63(476)(092)::929Скоропанов](082) 


630 Лясная гаспадарка. Лесаводства 


9330. Наука о лесе ХХІ века : материалы международной научно-практической конфе- 
ренций, (Гомель, 17-19 ноября 2010 г. / редколлегия: Ковалевич А. И. (отв. редактор) 
и др.]. -- Гомель: ИЛ НАН Беларуси, 2010. -- 599 с. : ил.; 21 см. -- В надзаголовке: Нацио- 
нальная академия наук Беларуси, Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь, 
НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, Институт леса НАН Беларуси. -- Часть текста на анг- 
лийском языке. --- Библиография в конце докладов. -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-6768-23-4 
(в пер.). -- [10-10281] 

УДК 630"20"(082) 

9331. Проблемы лесоведения и лесоводства : сборник научных трудов / Национальная 
академия наук Беларуси, Институт леса. -- Гомель : ИЛ НАН Беларуси, 1993- нт 
21 см. -- Обіцее заглавие вып. 56-64: Труды Института леса. -- І55М 2078-3965. 

Вып. 70 / [редколлегия: Ковалевич А. И. (отв. редактор) и др.]. -- 2010. -- 648 с.: ил. -- 
Часть текста на английском языке. -- Библиография в конце научных трудов. -- 300 экз. -- 
В переплете. -- [10-9488] 

УДК 630(082) 

9332. Федоров, Н. И. Лесное товароведение : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений по специальностям "Лесное хозяйство", "Лесоинженерное дело" / Н. И. Федо- 
ров ; Белорусский государственный технологический университет. -- Минск: БГТУ, 2010. 
“355 с.: ил.; 21 см. -- Библиография: с. 343-345 (41 назв.). -- Предметный указатель тер- 
минов и лесной продукции: с. 346-352. -- 350 экз. -- І5ВМ 978-985-434-959-6 (в пер.). -- 
[10-10258] 

УДК 630.8:005.936.43(075.8) 


631/638 Сельская гаспадарка 
631 Сельская гаспадарка ў цэлым 
631.1 Арганізацыя і кіраванне сельскагаспадарчай вытворчасцю 


9333. Диагностика и техническое обслуживание машин : практикум : учебное посо- 
бие для студентов высших учебных заведений по специальностям "Ремонтно- 
обслуживаюіцее пройзводство в сельском хозяйстве", "Гехническое обеспечение процессов 
сельскохозяйственного пройзводства", "Проектирование и производство сельскохозяйствен- 
ной техники" / [А. В. Новиков и др.] ; под редакцией А. В. Новикова ; Министерство сель- 
ского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Белорусский государственный аг- 
рарный технический университет. --- Минск: БГАТУ, 2010. -- 342 е.: ил.; 21 см. -- Авторы 
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указаны на обороте титульного л. Авторы также: Жданко Д. А., Карташевич А. Н., Кецко В. Н., 
Лабодаев В. Д., Непарко Т. А., Тимошенко В. Я., Томкунас Ю. И., Чумак Т. М., Шейко Л. Г., Ши- 
ло И. Н. -- Библиография в тексте. -- 350 экз. -- І5ВМ 978-985-519-262-7 (в пер.). - [10-10128] 
УДК 631.173.2/.4(076.58) 
9334. Программа развития сельскохозяйственных организаций Витебской области 
на 2011-2015 годы "Витагро". -- Витебск : Витебская областная типография, 2010. -- 96 с. ; 
21 см. -- 500 экз. -- В переплете. -- [10-10500] 
УДК 631.11(476.5)"2011/2015"(083.97) 
9335. Энергоресурсосберегаю:іцие технологии и технические средства для их обес- 
печения в сельскохозяйственном пройзводстве : материалы международной научно- 
практической конференции молодых ученых (Минск, 25-26 августа 2010 г.) / [редколлегия: 
П. П. Казакевич (главный редактор), О. О. Дударев]. -- Минск: НПЦ НАН Беларуси по ме- 
ханизации сельского хозяйства, 2010. - 317 с.: ил.; 20 см. -- В надзаголовке: Националь- 
ная академия наук Беларуси, Республиканское унитарное предприятие "Научно- 
практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хо- 
зяйства". --- Часть текста параллельно на русском и английском языках. --- Библиография в 
конце докладов. -- 80 экз. -- І5ВМ 978-985-90213-5-0. -- [10-10445] 
УДК 631.171/.172(082) 


631.3 Сельскагаспадарчыя машыны і прылады. 
Сельскагаспадарчае абсталяванне 


9336. Попов, В. Б. Системы автоматизированного проектирования узлов и агрегатов 
машин: куре лекций для студентов специальности 1-36 12 01 "Проектирование и пройзвод- 
ство сельскохозяйственной техники" / В. Б. Попов ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Гомельский государственный технический университет им. П. О. Сухого, Кафедра 
“Сельскохозяйственные машины". -- Гомель : ГГТУ, 2010. -- 187 с.: ил.; 21 см. -- Библио- 
графия: с. 185 (15 назв.). -- 75 экз. -- І5ВМ 978-985-420-958-6. - [10-9877] 

УДК 631.3.02:[658.512:004](075.8) 


631.4 Глебазнаўства. Глебавыя даследаванні 
Гл. Хе 9238, 9338 


631.5 Агратэхніка 
Гл. Хе 9233 


631.6 Сельскагаспадарчая меліярацыя 


9337. Скоропаное, С. Г. Избранные труды / С. Г. Скоропанов ; под редакцией В. Г. Гусако- 
ва. --- Минск: Беларуская навука, 2010. -- 467, [1] е.: ил.; 25 см. -- Часть текста на англий- 
ском и белорусском языках. -- Библиография в конце трудов, библиографические ссылки в 
подстрочных примечаниях. -- 200 экз. -- І5ВІМ 978-985-08-1191-2 (в пер.). -- [10-9682] 

УДК 631.615(476)(081.2) 


Гл. таксама Хе 9159 


631.8 Угнаенні. Унясенне ўгнаенняў. Стымуляцыя росту раслін. 
Роставыя рэчывы 


9338. Агрохимия : практикум : учебное пособие для студентов высших учебных заведе- 
ний по агрономическим специальностям / [И. Р. Вильдфлуш и др.] ; под редакцией 
И. Р. Вильдфлуша, С. П. Кукреша. -- Минск: ЙВЦ Минфина, 2010. -- 367 с.: ил.; 20 см. -- 
Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Закревская Н. К., Камасин С. М., 
Кукреш С. П., Кукреш-Ходянкова С. Ф., Персикова Т. Ф., Реуцкая С. Ф., Шекунова С. Ф. -- 
Библиография: с. 361 (5 назв.). -- 600 экз. -- І5ВМ 978-985-6921-92-9. -- [10-9498] 

УДК [631.8:-631.4](076.58) 

9339. Регулирование коллойдно-химических свойств солевых минеральных дис- 
персий при получении гранулированных калийных удобрений / Н. П. Крутько [и др.]; 
под редакцией Н. П. Крутько. -- Минск: Тэхналогія, 2010. -- 241 с.: ил.; 23 ем. -- Авторы 
также: Прушак В. Я., Шевчук В. В., ІЦерба В. Я. -- Библиография: с. 217-241 (250 назв.). -- 
200 экз. -- І5ВМ 978-985-458-199-6 (в пер.). -- [10-9486] 

УДК 631.83:631.812 
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631.95 Сельскагаспадарчая экалогія 


9340. Позняк, С. С. Экологическое состояние сельскохозяйственных земель в зоне Воз- 
действия крупных промышленных центров “ Есо]огіга! зіаіе оГ аггісШшга! Іапаз іп Ёре агеа оЁ 
паўог іпдцзігіа! сепіег5 еЎесё / С. С. Позняк ; Министерство образования Республики Бела- 
русь, Международный государственный экологический университет им. А. Д. Сахарова. -- 
Минск: МГЭУ, 2010. -- 210 с.: ил. ; 20 см. -- Библиография: е. 177-205 (456 назв.). -- 
100 экз. -- І5ВМ 978-985-6931-23-2. -- [10-9962] 

УДК 631.95:[581.5:5631.4]:504.5 


632 Пашкоджанні раслін. Шкоднікі раслін. Хваробы раслін. Абарона раслін 


9341. Зашита растений з Ріапі ргоіесйоп : сборник научных трудов / РУП "Научно- 
практический центр НАН Беларуси по земледелию", Республиканское научное дочернее 
унитарное предприятие "Институт зашиты растений". 1976; (21 см. Основан в 
1976 г. -- 155М 0135-3705. 

Вып. 34 / [редколлегия: Л. И. Трепашко (главный редактор) и др. ; перевод резюме на 
английский язык: Л. М. Тукало]. -- Несвиж : Несвижская укрупненная типография, 2010. -- 
275 с.: ил. -- Часть текста и резюме параллельно на русском и английском языках. -- Биб- 
лиография в конце научных трудов. --- Авторский указатель: с. 272-275. -- 150 экз. -- В пе- 
реплете. -- [10-10489] 


Удк 632(476)(082) 


633/635 Раслінаводства ў цэлым. Асобныя культуры 


9342. Седляр, Ф. Ф. Растениеводство : практикум : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений по специальности "Агрономия" / [(Ф. Ф. Седляр, М. П. Андрусе- 
вич] ; Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, Гроднен- 
ский государственный аграрный университет. --- Гродно : ГрГАУ, 2010. -- 349 с.: ил.; 21 см. 
-- Авторы указаны на обложке. --- Библиография: с. 341 (8 назв.). -- 450 экз. -- І5ВА 978- 
985-6784-77-7. - [10-9491] 

УДК 633/635(076.58) 

9343. Сорта и технологии: инновации в растениеводстве : материалы международной 
научно-практической конференции / [редколлегия: Курилович В. В. (главный редактор) 
и др.]. -- ІЦучин: [б. и.], 2010. -- 195 с.: ил.; 21 см. -- В надзаголовке: Национальная ака- 
демия наук Беларуси, РУНП "Гродненский зональный институт растениеводства НАН Бела- 
руси". -- Библиография в конце докладов. -- 70 экз. -- [10-9393] 

УДК 633/635:[631.17::631.5]:001.895(082) 


633 Паляводства. Палявыя культуры і іх вытворчасць 


9344. Маркевич, Н. Г. Льняное дело прежде полюби : (очерк-исследование) / Николай 
Маркевич. --- Могилев : Могилевская областная укрупненная типография, 2010. - 47 с. ; 20 см. 
-- На обложке: страна, время, люди. -- 300 экз. -- І5ВА 978-985-90021-4-4. --- [10-9911] 

УДК 633.521-15(476) 


Гл. таксама Ме 9238 


634 Садаводства ў цэлым. Пладаводства 


9345. Макаревич, А. И. Лунный календарь садовода и огородника на 2011 год / 
А. И. Макаревич. -- Минск: ИВЦ Минфина, 2010. -- 40 с. ; 20 см. -- 2000 экз. -- І5ВМ 978- 
985-6993-04-9. -- [10-10273] 

УДК 634/635:631.115.11:133.52"2011" 

9346. Чепиков, Н. Т. Теория и практика надежного размножения лимонов : практиче- 

ское пособие для цветоводов-любителей / Н. Т. Чепиков. -- Гомель : Сож, 2010. -- 19 с.: ил.; 
20 см. --. 1030 экз. -- І5ВКМ 978-985-6927-08-2. -- [10-9578] 

УДК 634.33:634.1-153 


635 Агародніна. Агародніцтва. Дэкаратыўнае садоўніцтва 
Гл. Хе 9345 
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636/638 Жывёлагадоўля. Прадукты жывёлагадоўлі і палявання. Пчалярства 


636 Агульная жывёлагадоўля. Развядзенне млекакормячых жывёл і птушак. 
Жывёлагадоўля. Хатнія жывёлы і іх развядзенне 


9347. Воспитание и дрессировка собаки. Полный курс дрессировки собак / [автор- 
составитель Владимир Вячеславович Адамчик]. -- Минск: Харвест, 2010. -- 319 с.: ил.; 
21 см. -- 2500 экз. -- І5ВКХ 978-985-16-8054-8 (в пер.). -- [10-9795] 


УДК 636.7.088 
9348. Воспитание и дрессировка собаки. Полный курс дрессировки собак / [автор- 
составитель Владимир Вячеславович Адамчик]. -- Минск: Харвест, 2010. -- 319 с.: ил.; 


21 см. -- Заглавие переплета: Полный куре дрессировки собак. -- 2500 экз. (доп. тираж). -- 
І5ВА 978-985-16-8055-5 (в пер.). -- [10-9796] 
УДК 636.7.088 
9349. Как правильно дрессировать собаку / [автор-составитель В. И. Давыденко]. -- 
Москва: АСТ; Минск: Харвест, 2010. -- 254, [1] с.: ил.; 21 см. -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-5- 
17-030375-5 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-13-7726-4 (Харвест) (в пер.). -- [10-9530] 
УДК 636.7.088 
9350. Как правильно дрессировать собаку / [автор-составитель В. И. Давыденко]. -- 
Москва: АСТ; Минск: Харвест, 2010. -- 254, [1] е.: ил.; 20 см. -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-5- 
17-070198-8 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-16-9053-0 (Харвест). -- [10-9742] 


УДК 636.7.088 


637 Прадукты жывёлагадоўлі і палявання 


9351. Калинковичский мясокомбинат, 1930-2010 : 80 лет. -- Минск: Климов А. А., 
2010. -- [14] с., включая обложку : ил. ; 29 см. -- 800 экз. -- [10-10184] 
УДК 637.5:658.114.45(476.2-21Калинковичи)"1930/2010" 
9352. Мелеіценя, А. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий 
молочной промышленности Минсельхозпрода Республики Беларусь. Мониторинг 2009 года / 
Мелеіценя А. В., Климова М. Л. ; Национальная академия наук Беларуси, Научно-прак- 
тический центр НАН Беларуси по продовольствию, РУП "“Институт мясо-молочной про- 
мышленности". --- Минск : Институт мясо-молочной промышленности, 2010. - 220 с. ; 21 см. 
г“ 150 экз. -- І5ВКМ 978-985-90196-5-4. -- [10-10294] 
УДК 637.1:[658:005.52](476)"2009" 
9353. Шляхтунов, В. Й. Технология производства мяса и мясных продуктов : учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений по специальностям "Ветеринарная сани- 
тария и экспертиза", "Гехническое обеспечение процессов хранения и переработки сельско- 
хозяйственной продукций" / В. И. Шляхтунов. -- Минск: Техноперспектива, 2010. - 471 с.: 
ил., схемы ; 23 см. -- Библиография: с. 465-466 (16 назв.). -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985- 
6591-71-9 (в пер.). -- [10-9902] 
УДК 637.5.03(075.8) 


639 Паляванне. Рыбная гаспадарка. Рыбалоўства 
639.1 Паляванне 


9354. Ликсо, В. В. Полная энциклопедия охоты / [Ликсо Вячеслав Владимирович, Вино- 


градов Алексей Николаевич, Шунков Виктор Николаевич]. -- Минск : Харвест, 2010. -- 
478, [1] с. : ил.; 17 ем. -- (Карманная иллюстрированная библиотека). -- Авторы указаны 
перед выпускными данными. -- Словарь охотничьйх терминов: с. 160-179. -- 7000 экз. -- 


І5ВА 978-985-16-8795-0 (в пер.). -- [10-10333] 
УДК [639.1::623.442.67:623.444][(031) 
9355. Рекомендации по изготовлению и установке искусственных гнездовий для 
водоплаваюіцих и редких видов птиц / Программа развития ООН [и др. ; авторы-раз- 
работчики: Б. В. Яминский и др. ; фото и рисунки: В. Т. Демянчик и др.]. -- Минск: Аль- 
тиора - Живые краски, 2010. -- 82 с.: ил., фот. ; 21 см. -- В надзаголовке также: Глобаль- 
ный экологический фонд, Министерство природных ресурсов и охраны окружаюіцей среды 
Республики Беларусь, Королевское обіцество заішциты птиц (Великобритания), Обіцественная 
организация "Ахова птушак Бацькаўшчыны". -- Авторы-разработчики также: Зуенок С. В., 
Китель Д. А., Парейко О. А. -- Фото и рисунки также: Зуенок С. В., Китель Д. А., Козлов- 
ский В. И., Митянин А. А., Парейко О. А., Шайкие Р. В., Юрко В. В., Якубович Д. В. -- На 
2-й с. обложки: издано в рамках проекта международной технической помоіци "Создание 
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условий для устойчивого функционирования системы водно-болотных угодий в Белорус- 
ском Полесье (повышение эффективности их управления и совершенствование практики 
землепользования)", осуіцествляемого Программой развития ООН в Республике Беларусь, 
Министерством природных ресурсов и охраны окружаюіцей среды Республики Беларусь. -- 
Библиография: с. 23-36 (320 назв.). -- 700 экз. -- І5ВМ 978-985-6831-51-8. -- [10-9585] 

УДК 639.12.034-021.58(476)(083.132) 


639.2/.6 Рыбалоўства. Рыбаводства. Развядзенне малюскаў, 
ракападобных і іншых марскіх жывёл і раслін 


9356. Вопросы рыбного хозяйства Беларуси “ Веіапіз5 Ёй іафазігу ргобіеп5 : сборник 
научных трудов / Республиканское дочернее унитарное предприятие "Институт рыбного хо- 
зяйства" Республиканского унитарного предприятия "Научно-практический центр Нацио- 
нальной академии наук Беларуси по животноводству". -- Минск, 1957-  . -- Основан в 
1957 г. -- 155М 2218-7456. 

Вып. 26 / [редколлегия: М. М. Радько (отв. редактор) и др.]. --- Институт рыбного хозяй- 
ства, 2010. -- 274 с.: ил.; 21 см. -- Титульный л. параллельно на русском и английском 
языках. --- Часть текста на английском языке. --- Библиография в конце научных трудов. -- 
100 экз. -- [10-10381] 

УДК 639.2/.6(476)(082) 

9357. Главные советы рыболову / [автор-составитель Белов Николай Владимирович]. 
2 Минск: Харвест, 2010. -- 479 с.: ил.; 22 см. -- (Полный справочник). -- 4000 экз. (доп. 
тираж). -- І5ВМ 978-985-16-6212-4 (в пер.). - [10-9802] 

УДК 639.2(035.5) 


64 Хатняя гаспадарка. Дамаводства. Камунальна-бытавая гаспадарка 


9358. Сысоева, И. А. Трудовое обучение : обслуживаюіций труд : учебное пособие для 
5-го класса обіцеобразовательных учреждений с русским языком обучения / И. А. Сысоева, 
В. Е. Шарапова. -- Минск: Национальный институт образования, 2010. -- 183 с.: ил.; 22 см. 
-. 26500 экз. -- І5ВА 978-985-465-777-6 (в пер.). -- [10-10242] 

УДК 64(075.3-161.1) 


641/642 Харчаванне. Гатаванне ежы. Посуд. Прыманне ежы 


9359. Прысмакі беларуска-польскага Палесся З Рггузтакі Роіезіа ро!зКо-Біаю- 
пізКіего / [складальнікі: Грабарчук Галіна, Грыбаў Георгій Міхайлавіч, Палікарпук Ала 
Аляксееўна ; рэдактары: беларускага тэксту Т. М. Мхаян, польскага тэксту Г. Грабарчук]. -- 
Брэст : Альтернатива, 2010. -- 31 с., уключаючы вокладку : іл. ; 21 см. -- Частка тэксту на 


польскай мове. -- 400 экз. - [10-10299] 
УДК 641.55(476:438)(083.12) 


9360. Горшочек, вари! / [редактор И. Иванова]. -- Минск : Росчерк, 2010. -- 47, [2] е., 
включая обложку : ил. ; 21 см. -- 125250 экз. -- (Коллекция "Домашняя кухня" ; вып. 6). -- 
І5ВА 978-985-6717-20-1. -- [10-9972] 

УДК 641.55:641.544.3(083.12) 

9361. Готовим на пару / [автор-составитель Любовь Смирнова]. -- Минск : Харвест, 
2010. -- 95 с. ; 20 ем. -- (50 самых лучших рецептов). -- На обложке: очень вкусно!. -- 
10000 экз. (доп. тираж). -- І5ВМ 978-985-16-0863-4. -- [10-9807] 

УДК 641.55:641.522. 1(083.12) 

9362. Микроволновка: готовим со сноровкой / [Иванова Ирина Федоровна]. --- Минск: 
Росчерк, 2010. -- 46 с., включая обложку : ил. ; 21 см. -- 125000 экз. -- (Коллекция "До- 
машняя кухня"; вып. 7). -- І5ВА 978-985-6717-22-5. -- [10-10272] 

УДК 641.55:641.53.092(083.12) 

9363. Суши и роллы / [автор-составитель Мирослав Вячеславович Адамчик]. --- Минск: 
Харвест, 2010. -- 191 с.: ил.; 21 ем. -- 5000 экз. -- І5ВХ 978-985-16-7900-9 (в пер.). -- 
[10-9812] 

УДК 641.55(520)(083.12) 

9364. 1000 лучших рецептов русской кухни. -- Минск: Харвест, 2010. -- 478, [1] е. 
ил. ; 17 ем. -- (Карманная иллюстрированная библиотека). -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-985-16; 
8967-І (в пер.). -- [10-10318] 


УДК 641.55(470:571)(083.12) 
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9365. 1000 рецептов. Самые вкусные блюда на пару. -- Минск: Харвест, 2010. -- 
255 с.: ил.; 17 см. -- (Карманная иллюстрированная библиотека). -- 7000 экз. -- І5ВА 978- 
985-16-8998-5 (в пер.). -- [10-10317] 

УДК 641.55:641.522.1(083.12) 


646/649 Прадметы асабістага ўжытку. Вядзенне хатняй гаспадаркі 


9366. Балашова, М. Я. Вязание : секреты волшебных узоров / М. Я. Балашова. -- 
Минск: Харвест, 2010. -- 255 с.: ил.; 27 см. -- На переплете автор не указан. -- 7000 экз. 
-- І5ВА 978-985-16-7046-4 (в пер.). -- [10-10160] 

УДК 646.26/.27 


654 Тэлекамунікацыя і дыстанцыйнае кіраванне (арганізацыя і эксплуатацыя) 


9367. Белорусский профсоюз работников агропромышленного комплекса. Респуб- 
ликанский комитет. Телефонный справочник Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников агропромышленного комплекса / [Республиканский комитет Бело- 
русского профсоюза работников агропромышленного комплекса]. --- Минск: [б. и.], 2010. -- 
47 с.; 20 см. -- 220 экз. -- [10-10073] 

УДК 654.1(476)(058.7):[331.105.445:631.145] 

9368. Список телефонов руководителей государств, парламентов, правительств, 
министерств и ведомств государств - участников и органов Содружества Независимых 
Государств / [(Содружество Независимых Государств, Исполнительный комитет СНГ]. -- 
Минск : [б. и.], 2010. -- 148 с.; 21 см. -- Заглавие обложки: Телефонный справочник. -- 
Алфавитный указатель: с. 123-131. -- 100 экз. -- [10-9492] 

УДК 654.15(47357)(058.7):[342.51-:342.53-:351/354] 

9369. Телефонный справочник Администрации Московского района г. Минска, 
предприятий и учреждений района / [Администрация Московского района г. Минска]. -- 
Минск: [6. и.], 2010. -- 283 е. ; 20 см. -- 1500 экз. -- [10-9927] 

УДК 654.15(476-25-212)(058.7) 


655 Паліграфічная прамысловасць. Выдавецкая справа. Кніжны гандаль 


9370. Книгойздание и периодическая печать Беларуси : статистические итоги 2009 г. / 
Министерство информации Республики Беларусь, Национальная книжная палата Беларуси ; 
[составитель Рабушко Татьяна Григорьевна]. --- Минск : НКП Беларуси, 2010. -- 20 е. ; 20 см. -- 
На обложке: ІУ Международная конференция издателей и распространителей печатной про- 
дукции "Рынок печатной продукций в условиях формирования Таможенного союза Белару- 
си, России и Казахстана", Минск, 2010, 11-12 ноября. -- 70 экз. -- І5ВМ 978-985-6020-53-0. 
--. [10-9971] 

УДК [655.4::070](476)"2009"(083.41) 

9371. Что нужно знать об издательской деятельности : практическое пособие / [со- 


ставление: Е. В. Иванова, Е. И. Ермолич ; под редакцией Е. С. Павловой]. -- 2-е изд. -- 
Минск : Национальная книжная палата Беларуси, 2010. -- 135 с. ; 20 см. -- Библиография: 
с. 130-133. --- Словарь терминов: с. 112-122. -- 30 экз. -- І5ВА 978-985-6020-52-3. -- [10-10263] 

УДК 655.4/.5(476) 


656 Транспарт. Арганізацыя і кіраванне рухам. Паштовая сувязь 
656.1 Дарожны (бязрэйкавы) транспарт 


9372. Режим труда и отдыха водителей, осушествляюіцих международные автомо- 
бильные перевозки : учебно-методическое пособие / Ассоциация международных автомо- 
бильных перевозчиков "БАМАП", Курсы повышения квалификаций кадров "БАМАП- 
ВЕДЫ"; [составитель Г. Б. Дашкевич]. -- Минск : Парадоке, 2010. - 27, [2] с., включая об- 
ложку : ил.; 15х21 см. -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-451-248-8. -- [10-10076] 

УДК 656.13.025:613.6(075) 


657 Бухгалтэрыя. Бухгалтарскі ўлік 


9373. Азаренко, А. В. Пособие по теории бухгалтерского учета / А. В. Азаренко, 

Т. Ф. Манцерова, Т. А. Морозова. -- 6-е изд., переработанное и дополненное. -- Минск: 

Амалфея, 2010. -- 152, [1] с. : схемы ; 20 см. -- Библиография: с. 152 (21 назв.). -- 500 экз. 
-- І5ВА 978-985-441-879-7. -- [10-9592] 

УДК 657-027.21(075) 
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9374. Бабаш, Л. П. Бухгалтерский учет в банках : учебное пособие для студентов выс- 
ших учебных заведений по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы 
и кредит" / Л. П. Бабаш, О. Н. Шестак, Л. П. Левченко. -- Минск: Вышэйшая школа, 2010. 
--. 508, [1] с. ; 21 ем. -- Библиография: с. 500-504. -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-985-06-1838-2 
(в пер.). -- [10-10108] 

УДК 657.22:336.71(075.8) 

9375. Егомостьев, Н. А. Теория бухгалтерского учета : учебно-методический комплекс 
для студентов экономических специальностей / Н. А. Егомостьев, Л. К. Ловкие ; [Частное 
учреждение образования "Минский институт управления" ]. -- Минск : МИУ, 2010. -- 319 с.: 
схемы ; 21] см. --- Библиография: с. 307-308 (21 назв.). -- 500 экз. -- І5ВАХ 978-985-490-700-0. 
--. [10-10044] 

УДК 657-027.21(075.8) 

9376. Касаева, Т. В. Управленческий учет : конспект лекций для студентов экономиче- 
ских специальностей / [Т. В. Касаева] ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Витебский государственный технологический университет. -- Витебск : ВГТУ, 2010. -- 
87 с. : схемы ; 21 ем. -- Автор указан на обложке. -- Библиография: с. 87 (11 назв.). -- 
165 экз. -- І5ВМ 978-985-481-181-9. -- [10-9724] 

УДК 657:658.15(075.8) 

9377. Кожарский, В. В. Бухгалтерский учет, анализ и аудит : учебно-практическое по- 
собие : [для студентов вузов] / В. В. Кожарский, Н. В. Кожарская ; под редакцией В. В. Ко- 
жарского. --- Минск : Экоперспектива, 2010. -- 255 с. : ил.; 21 см. -- Библиография: с. 252-255. 
“500 экз. -- І5ВМ 978-985-469-362-0. -- [10-9591] 

УДК [657.22::6657.6]1(075.8) 

9378. Рекомендации по организации контрольно-ревизионной работы / Белорусский 
профессиональный союз работников промышленности. --- Минск : [б. и.], 2010. -- 28 с. ; 21 ем. 
“300 экз. -- [10-9942] 

УДК 657.6:331.105.44(083.132) 

9379. Савич, О. Е. Основы конфигурирования и программирования в системе 1С: Пред- 
приятие : пособие по курсу "Автоматизация бухгалтерского учета" для слушателей перепод- 
готовки по специальности 1-40 01 73 - Программное обеспечение информационных систем / 
О. Е. Савич ; Министерство образования Республики Беларусь, Институт повышения квали- 
фикации и переподготовки кадров учреждения образования "Гродненский государственный 
университет им. Янки Купалы". -- Гродно: ГрГУ, 2010. -- 103 с.: ил.; 20 см. -- На облож- 
ке: доверьте свое обучение профессионалам. --- Библиография: с. 101 (5 назв.). -- 70 экз. -- 
І5ВА 978-985-515-331-4. -- [10-9587] 

УДК 657:004.42(075.9) 

9380. Сушкевич, А. Н. Бухгалтерский учет экспортно-импортных и валютных операций / 
А. Н. Сушкевич, В. Н. Сушкевич ; [Унитарное предприятие "Профессиональный бухгал- 
тер"]. -- Минск: Белстан, 2010. -- 63, [1] е. ; 20 см. -- На титульном л. и обложке: бухгал- 
терский учет. - 150 экз. -- І5ВМ 978-985-6944-19-5. - [10-10005] 

УДК 657.22:[339.57:3336.743] 

9381. Сушкевич, А. Н. Организация бухгалтерского учета в субьектах хозяйствования и 
международные стандарты финансовой отчетности / А. Н. Сушкевич ; [Унитарное предпри- 
ятие "Профессиональный бухгалтер"]. -- Минск : Белстан, 2010. -- 126, [1] с. : схемы; 
20 см. -- На обложке: бухгалтерский учет. -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-6944-20-1. -- 
[10-10012] 

УДК 657.22 

9382. Финансовый контроль : учебно-методический комплеке : [для студентов / Част- 
ное учреждение образования "Минский институт управления" ; авторы-составители: М. К. Во- 
робьев, И. А. Осипов]. -- Минск: МИУ, 2010. -- 312 с.; 20 см. -- Библиография: с. 312 
(12 назв.). -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-490-663-8. -- [10-10046] 

УДК 657.6(075.8) 


658 Арганізацыя вытворчасці. Кіраванне. Эканоміка прадпрыемстваў 


9383. Адаменкова, С. И. Анализ хозяйственной и финансовой деятельности предпри- 
ятия : учебно-методическое пособие : [для студентов вузов] / С. И. Адаменкова, О. С. Ев- 
менчик. --- Минск: Элайда, 2011. -- 348, [1] с.: схемы; 20 см. -- На обложке 2-й автор: Ев- 
менчик С. И. [т. е. О. С.]. -- Библиография: с. 332-333 (21 назв.). -- 1500 экз. -- І5ВМ 978- 
985-6753-84-1. -- [10-9932] 

УДК 658:005.52(075.8) 
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9384. Ветрова, Н. В. Финансы предприятий (организаций) : ответы на экзаменационные 
вопросы : [для студентов вузов] / Н. В. Ветрова. -- Минск : ТетраСистемс, 2010. -- 
160 с. ; 20 см. --- Библиография: с. 156-157 (34 назв.). -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-985-536-113-9. 
--. [10-9435] 

УДК 658.14/.17(076.3)(075.8) 

9385. Вишняков, В. А. Вэб-обьекты и распределенная обработка в управлении : учебно- 
методический комплеке : [для студентов] : в 2 ч. / В. А. Вишняков; [Частное учреждение об- 
разования "Минский институт управления"]. -- Минск : МИУ, 2010. -- 21 см. -- 
І5ВА 978-985-490-652-2. 

Ч. 2. -- 2010. -- 209 е.: ил. -- Библиография: с. 206-207 (18 назв.). -- Глоссарий основ- 
ных терминов: с. 208-209. --- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-490-701-7. - [10-10042] 

УДК 658:004.738.52(075.8/.9) 

9386. Лобан, Л. А. Экономика предприятия : учебный комплеке : [для студентов вузов и 
слушателей переподготовки] / Л. А. Лобан, В. Т. Пыко. -- Минск: Современная школа, 
[2011]. -- 429 с.: ил., схемы; 21 см. -- Библиография в конце тем. -- 1050 экз. -- І5ВМ 978- 
985-513-934-9 (в пер.). -- [10-9893] 

УДК 658(075.8/.9) 

9387. Теория анализа хозяйственной деятельности : учебно-методический комплекс 
для студентов и слушателей экономических специальностей / Министерство образования 
Республики Беларусь, Барановичский государственный университет ; [составитель О. В. Шепеть- 
ко]. --- Барановичи : БарГУ, 2010. --- 203, [1] е. : ил., схемы; 21 ем. --- Библиография: с. 203-204 
(22 назв.). -- 165 экз. -- І5ВМ 978-985-498-335-6. -- [10-9398] 

УДК [658:005.52]-027.21(075.8/.9) 

9388. Экономика предприятия : учебно-методический комплекс : [для студентов / 
А. С. Головачев и др. ; Частное учреждение образования "Минский институт управления". 
-. 2-е изд. -- Минск: МИУ, 2010. -- 346 с.: ил.; 21 ем. -- Авторы указаны на обороте ти- 
тульного л. Авторы также: Дубина А. П., Кудашов В. И., Мясникова О. В., Суша Г. З., Шин- 
кевич Н. В. -- Библиография: с. 338-344 (86 назв.). -- 600 экз. -- І5ВМ 978-985-490-694-2. 
--. [10-9991] 

УДК 658(075.8) 

9389. Экономика предприятия : учебное пособие для учашцихся по специальности 
"Экономика и организация производства" учреждений, обеспечиваюіцих получение среднего 
специального образования / [Э. В. Крум и др.] ; под обіцей редакцией Э. В. Крум, Т. В. Елец- 
ких. -- 2-е изд., доработанное и исправленное. -- Минск : Вышэйшая школа, 2010. -- 
301, [1] с. : схемы ; 21 см. -- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Во- 
лодько О. В., Елецких Т. В., Лобан Л. А., Петриченко Е. В., Сенько А. Н. -- Автор І-го изд. 
также: Синельникова О. Н. --- Библиография в конце разделов. -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-985- 
06-1531-2 (в пер.). -- [10-9402] 

УДК 658(075.32) 


Гл. таксама Хе 8894, 9328 


66 Хімічная тэхналогія. Хімічная прамысловасць. 
Харчовая прамысловасць. Металургія. Роднасныя галіны 


66.0 Хімічная тэхналогія ў цэлым 


9390. Акулич, П. В. Расчеты сушильных и теплообменных установок / П. В. Акулич ; 
Национальная академия наук Беларуси, Институт тепло- и массообмена им. А. В. Лыкова. -- 
Минск : Беларуская навука, 2010. -- 442, [1] е. : ил., схемы; 24 см. --- Библиография: с. 436-440 
(107 назв.). -- 150 экз. -- І5ВМ 978-985-08-1192-9. --- [10-9680] 

УДК 66.045::66.047 


663/664 Харчовая прамысловасць 


664 Харчовая прамысловасць у цэлым. 
Вытворчасць і кансерваванне харчовых прадуктаў 


9391. Современные технологии и оборудование для хлебопекарного и кондитерско- 
го пройзводства : материалы 6-й международной научно-практической конференции, 
15-16 сентября 2010 г., Минск / [под редакцией Овсянниковой Л. А.]. -- [Минск : б. и.], 
2010. -- 88 с. : ил. ; 30 см. -- Заглавие обложки: Материалы международной научно- 
практической конференции. -- В подзаголовке: Хлебпром-Медиа. --- Библиография: с. 82-88. 
г: 250 экз. -- [10-9619] 

УДК 664.6(082) 
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666 Шкляная прамысловасць. Керамічная прамысловасць. 
Вытворчасць вяжучых 


9392. Резанович, О. А. Уверенный шаг : ОАО "Любанский завод стеновых блоков" / 

О. А. Резанович ; [фото: А. И. Резанович]. -- Минск: Белстан, 2010. - 111 е.: ил.; 21 ем. -- 
500 экз. -- І5ВІМ 978-985-6944-17-1 (в пер.). -- [10-9926] 

УДК 666.9-431:658.114.45(476.1-21Любань) 


67/68 Розныя галіны прамысловасці і рамёствы. Дакладная механіка 
677 Тэкстыльная прамысловасць 


9393. Жмыхов, И. Н. Современное оборудование для производства нетканых материа- 
лов : учебно-методическое пособие по курсу "Оборудование заводов химических волокон" 
для студентов специальности 1-48 01 02 "Химическая технология органических веіцеств, ма- 
териалов и изделий" специализации 02 "Технология химических волокон" / И. Н. Жмыхов, 
Л. Н. Левыюк, П. В. Чвиров ; Министерство образования Республики Беларусь, Могилевский 
государственный университет продовольствия. -- Могилев : МгГУП, 2010. -- 158 е.: ил.; 
21 см. -- Библиография: с. 144 (10 назв.). -- 35 экз. -- І5ВМ 978-985-6979-04-3. -- 
[10-9934] 

УДК 677.056.4075.8) 

9394. Рыклин, Д. Б. Технология и оборудование для приготовления волокнистого на- 
стила : учебное пособие для студентов высших учебных заведений по специальности "Тех- 
нология пряжи, тканей, трикотажа и нетканых материалов" / Рыклин Д. Б. ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Витебский государственный технологический универси- 
тет. -- Витебск: ВГТУ, 2010. -- 238 с.: ил.; 21 см. -- Библиография: с. 237-238 (23 назв.). 
--215 экз. -- І5ВМ 978-985-481-168-0. -- [10-9725] 

УДК 677.022.33(075.8) 


681.2 Прыборабудаванне ў цэлым. Вымяральная тэхніка. Вагі. 
Прылады для важання 


9395. Приборостроение-2010 : материалы 3-й международной научно-технической 
конференции, 10-12 ноября 2010 г., Минск, Республика Беларусь / [редколлегия: О. К. Гусев 
(председатель) и др.]. -- Минск: БНТУ, 2010. -- 357, [1] е.: ил.; 30 ем. -- В надзаголовке: 
Министерство образования Республики Беларусь, Государственный комитет по стандарти- 
зации Республики Беларусь, Национальная академия наук Беларуси, Белорусский нацио- 
нальный технический университет, Белорусский государственный институт метрологии, Ин- 
ститут прикладной физики НАН Беларуси. -- Конференция посвяіцается 90-летию Белорус- 
ского национального технического университета (БПИ - БГПА - БНТУ). -- Часть текста на 
английском языке. --- Библиография в конце докладов. -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-525-490-5. 
--. [10-10156] 

УДК 681.2(082) 


681.5 Аўтаматыка. Сістэмы аўтаматычнага кіравання і рэгулявання. 
Інтэлектуальная тэхніка. Тэхналогія кіравання. 
Абсталяванне сістэм кіравання. Тэхнічная кібернетыка 


9396. Автоматизация проектирования дискретных систем З Сотрціег-аіфед Че5іеп оЁ 
4ізстеіе «еуісе5 : САР РР'10: материалы Седьмой международной конференции, 16-17 ноября 
2010 г., Минск. -- Минск: ОЙПИ НАН Беларуси, 2010. -- 386 с.: ил.; 29 см. -- В надзаго- 
ловке: Обьединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Бела- 
руси. -- Часть текста на английском языке. --- Библиография в конце докладов. --- Именной 
указатель: с. 383. -- 80 экз. -- І5ВА 978-985-6744-63-4. -- [10-9649] 

УДК 681.511.22.015/.017:004(082) 


687 Швейная прамысловасць. Вытворчасць адзення. Індустрыя прыгажосці 


9397. Филимоненкова, Р. Н. Подготовительно-раскройное производство швейных 
предприятий : куре лекций / [Р. Н. Филимоненкова, Н. Н. Бодяло] ; Министерство образова- 
ния Республики Беларусь, Витебский государственный технологический университет. -- 
Витебск : ВГТУ, 2010. -- 89 с.: ил., схемы ; 21 см. -- Авторы указаны на обложке. -- 
Библиография: с. 85-86 (17 назв.). -- 317 экз. -- І5ВМ 978-985-481-199-4. - [10-9726] 

УДК 687.02(075.8) 
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687.5 Індустрыя прыгажосці. Пасціжорная справа. Цырульніцкая справа. 
Манікюр. Педыкюр. Касметыка 


9398. Полная энциклопедия домашнего парикмахера : простые приемы укладки и 
стрижки волос, маски для волос, интимные стрижки / [автор-составитель Надеждина Вера]. 
-- Минск: Харвест, 2009. --- 543 с.: ил.; 15 см. -- (Карманная библиотека). -- 10000 экз. 
(доп. тираж). -- І5ВМ 978-985-13-9841-2 (в пер.). -- [10-10314] 

УДК 687.53 


69 Будаўніцтва. Будаўнічыя матэрыялы. Будаўніча-мантажныя работы 


9399. Безопасность труда в строительстве в вопросах и ответах : практическое посо- 
бие : [в соответствии с ТКП 45-1.03-40-2006 и ТКП 45-1.03-44-2006 / составитель: Е. В. Сачук]. -- 
2-е изд., дополненное и переработанное. -- Минск: Центр охраны труда и промышленной 
безопасности, 2010. -- 92 с.; 21 см. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-6915-27-0. -- [10-9728] 

УДК 69:658.345.8(076.3) 

9400. Нормативно-технические документы по экономике строительства. Ресурсно- 
сметные нормы на строийтельные конструкции и работы : утверждено Министерством 
архитектуры и стройтельства Республики Беларусь 12.11.07 : введено 01.01.08. -- Изд. офи- 
циальное. --- Минск : Минстройархитектуры Республики Беларусь. -- 29 см. -- (Националь- 
ный комплекс нормативно-технических документов в стройтельстве). -- Обложка на бело- 
русском языке. --- Заглавие обложки параллельно на белорусском и русском языках. 

Сб. 24 : Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети : РСН 8.03.124-2007 : взамен 
сб. 24 "Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети" (СНБ 8.03.124-2000). -- 2007 
(2010). -- У, 410 с. -- 100 экз. -- [10-9691] 

УДК 694:[697.34:621.643](083.78) 

9401. Преображаем столицу : ОАО "Трест Хе 15 "Спецстрой", 65 лет. -- (Минск: б. и., 
2010]. -- 38 с., включая обложку : ил. ; 30 см. -- Часть текста параллельно на русском и анг- 
лийском языках. -- 300 экз. -- [10-9637] 

УДК 69:658.114.4(476-25)"1945/2010" 

9402. Сборник индексов изменения стоймости ремонтно-стройтельных работ и ин- 
формации об отпускных ценах на материалы и изделия / Министерство архитектуры и 
строительства Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие "Республи- 
канский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве". --- Минск: РНТЦ, 
2010 .-- 20 см. -- (Индексы - Цены - Тарифы). -- Перед выпускными данными заглавие 
серии: Индексы, тарифы, цены. 

Вып. 10: Октябрь. -- 2010. -- 196 с. -- 1328 экз. -- [10-9551] 

УДК 69(476)(085.7) 

9405. Сборник индексов изменения стонмости, цен и тарифов в строительстве по 
регионам и в среднем по Республике Беларусь / Министерство архитектуры и стройтель- 
ства Республики Беларусь, Республиканское унитарное предприятие "Республиканский на- 
учно-технический центр по ценообразованию в стройтельстве". --- Минск : РНТЦ, 2010- 

--. 20 ем. -- (Индексы - Цены - Тарифы). -- Перед выпускными данными заглавие серии: 
Индексы, тарифы, цены. 

Вып. 10: Октябрь, кн. І. -- 2010. -- 503 с. -- 2130 экз. -- [10-9552] 

УДК 69(476)(085.7) 

9404. Вып. 10: Октябрь, кн. І (приложение). -- 2010. -- 75 с. -- 2286 экз. -- [10-9554 

УДК 69(476)(083.13) 

9405. Вып. 10: Октябрь, кн. 2. -- 2010. -- 329 с. -- 2139 экз. -- [10-9553] 

УДК 69(476)(085.7) 

9406. ІШучинская МПМК-167. Стройм качественно, добротно и быстро! : 45 лет ус- 
пеха и почетного труда на благо человека / [автор-составитель Е. С. Аксенова]. -- Минск: 
Юнивене, 2010. -- 47, [1] с. ; 29 см. -- 1010 экз. -- [10-10178] 

УДК 69:658.115(476.6-21ІІЦучин) 


69.0 Будаўніцтва. Агульныя пытанні 


9407. Снежков, Д. Ю. Автоматизация процессов в строительстве : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений по специальности "Промышленное и гражданское 
стройтельство" / Д. Ю. Снежков, С. Н. Леонович ; Белорусский национальный технический 
университет. --- Минск : БНТУ, 2010. -- 326, [1] е. : ил.; 21 см. -- Библиография: с. 299 (15 назв.). 
“200 экз. -- І5ВМ 978-985-525-272-7. -- [10-10282] 

УДК 69.05:681.5(075.8) 


50 


691 Будаўнічыя матэрыялы 


9408. Научно-технические проблемы перевода производства стройтельных мате- 
риалов на альтернативные виды топлива : ІУ ежегодная научно-техническая конферен- 
ция, [Минск, 20 октября 2010 г.] : сборник докладов / [редколлегия: А. В. Вавилов (научный 
редактор), П. П. Ткачик, Е. Я. Подлузский]. -- Минск: Редакция журнала "Архитектура и 
строительство", 2010. - 50 е. : ил. ; 30 см. -- В надзаголовке: Министерство архитектуры и 
строительства Республики Беларусь, Научно-исследовательское и проектно-пройз- 
водственное республиканское унитарное предприятие "Институт НИИСМ", Республикан- 
ское унитарное предприятие "Редакция журнала "Архитектура и строительство". --- Библио- 
графия в конце докладов. -- 150 экз. -- [10-9620] 

УДК 691:620.97(082) 


693 Каменная кладка і падобныя будаўнічыя работы 


9409. Кровельные и жестяницкие работы / [составитель Барановский Виктор Алек- 
сандрович]. -- Минск: Современная школа, 2010. -- 252, [1] с.: ил. ; 21 ем. -- (От и до). -- 
2050 экз. -- І5ВМ 978-985-539-096-2 (в пер.). -- [10-10138] 

УДК 693.76:621.98 

9410. Мастер кровельных и жестяницких работ / [составитель Барановский Виктор 
Александрович]. --- Минск: Современная школа, 2010. -- 252, [1] е.: ил.; 21 см. -- (Про- 
фессиональное образование). -- 2050 экз. -- ІВА 978-985-539-097-9 (в пер.). - [10-10137] 

УДК 693.76:6621.98 


697 Ацяпленне, вентыляцыя і кандыцыяніраванне паветра 
ў будынках і збудаваннях 


Гл. Хе 9400 


7 МАСТАЦТВА. ЗАБАВЫ. ВІДОВІШЧЫ. СПОРТ 
7.0 Агульныя пытанні мастацтва 


9411. Пахоменке, В. С. Эстетика : курс лекций : для студентов технических вузов / Па- 
хоменко В. С., Уткевич О. И. ; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский 
государственный технологический университет. --- Витебск : ВГТУ, 2010. -- 116, [1] с. : схемы; 
21 см. -- Библиография: с. 113-116 (75 назв.). -- 95 экз. -- І5ВМ 978-985-481-205-2. -- 
[10-10094] 

УДК 7.01(075.8) 


Гл. таксама Хе 8842 


71 Планіроўка. Раённая і гарадская планіроўка. Планіроўка ў маштабе краіны. 
Ландшафтная і садова-паркавая архітэктура 


9412. Хачатрянц, К. К. Сельский поселок - центр первичной территориальной системы : 
учебно-методическое пособие для студентов специальности 1-69 01 01 "Архитектура" / 
К. К. Хачатрянц, В. В. Вашкевич ; Министерство образования Республики Беларусь, Бело- 
русский национальный технический университет, Кафедра "Градостройтельство". --- Минск: 
БНТУ, 2010. -- 77 е., [8] л. ил.: ил.; 29 см. -- Библиография: е. 77 (15 назв.). -- 250 экз. -- 
І5ВА 978-985-525-404-2. -- [10-9627] 

УДК 711.437(075.8) 


Гл. таксама Ме 9414 


72 Архітэктура 


9413. Архитектура : сборник научных трудов / Министерство образования Республики 
Беларусь, Белорусский национальный технический университет ; [редколлегия: А. С. Сардаров 
(главный редактор) и др.]. -- Минск: БНТУ, 2008- . -- 30 см. -- І55Х 2218-547Х. 

Вып. 3 : вестник архитектурного факультета БНТУ / ... Архитектурный факультет. -- 
2010. -- 178, [1] е., [2] л. ил.: ил. -- Часть текста на английском, белорусском и польском 
языках. -- Библиография в конце научных трудов. -- 100 экз. -- [10-10142] 

УДК 72(082) 


81 


9414. Архитектура, город, человек: проблемы преобразования городов и систем 
расселения. Архитектурно-планировочное развитие городов-спутников : тезисы докла- 
дов международной научно-практической конференции, 17-19 ноября 2010 г. / [редколлегия: 
Е. Е. Нитиевская и др.]. -- Минск: БНТУ, 2010. -- 82, [1] с.; 21 ем. -- В надзаголовке: Бе- 
лорусский национальный технический университет, Белорусский союз архитекторов, Архи- 
тектурный факультет. --- На обложке и титульном л.: к 90-летию БНТУ. -- Часть текста на 
белорусском языке. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-525-557-5. -- [10-10054] 

УДК [724711](043.2) 

9415. Малков, Й. Г. Архитектура и строительство православных монастырей: история 
зарождения и современность / Й. Г. Малков, А. В. Свидунович, О. А. Бодяко ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Белорусский государственный университет транспорта. 
-- Гомель: БГУТ, 2010. -- 163, [3] с.: ил. ; 29 см. -- Библиография: с. 166 (30 назв.). -- 
100 экз. -- І5ВМ 978-985-468-635-6. -- [10-10150] 

УДК 726.03:271.2-523.4 

9416. Традиции и инновации : "Гродносельстройпроект" : 50 лет качества и стабильно- 
сти / [ДП "Гродносельстройпроект"]. --- Гродне : [б. и.], 2010. -- 70, [1] с., включая обложку : 
ил. ; 21х30 см. -- 400 экз. -- [10-9650] 

УДК 721.012.1:[001.89:005.71](476.6)(091) 

9417. 1000 мест, которые необходимо посетить в Европе, прежде чем умрешь : путе- 
водитель по Европе / [автор-составитель Вера Надеждина]. -- Минск : Харвест, 2010. -- 
799 с.: ил.; 21 см. -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-6974-1 (в пер.). -- [10-9791] 

УДК 72/76(4)(036) 

9418. 1000 мест, которые необходимо посетить в Европе, прежде чем умрешь : путе- 
водитель по Европе / [автор-составитель Вера Надеждина]. -- Минск : Харвест, 2010. -- 
799 с.: ил.; 21 см. -- На переплете: лучше поздно, чем никогда. -- 3000 экз. -- ІВА 978- 
985-16-7037-2 (в пер.). -- [10-9792] 

УДК 72/76(4)(036) 


73176 Выяўленчае мастацтва. Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва 
Гл. Хе 9417, 9418, 9672 


7411744 Маляванне і чарчэнне 


9419. Виноградов, В. Н. Черчение : рабочая тетрадь : пособие для учаіцихся 9-го класса об- 
цеобразовательных учреждений : [учимся по новой программе] / В. Н. Виноградов. -- 
7-е изд. -- Минск: Сэр-Вит, 2010. -- 40 с.: ил.; 27 см. -- (Школьная программа). -- Загла- 
вие обложки: Рабочая тетрадь по черчению. -- 3100 экз. -- І5ВА 978-985-419-489-9. -- 
[10-10185] 

УДК 744(075.3) 

9420. Виноградов, В. Н. Черчение : рабочая тетрадь : пособие для учаіцихся 9-го класса 00- 
шцеобразовательных учреждений : [учимся по новой программе] / В. Н. Виноградов. -- 
5-е изд. -- Минск: Сэр-Вит, 2010. -- 40 с.: ил.; 27 см. -- (Школьная программа). -- Загла- 
вие обложки: Рабочая тетрадь по черчению. -- 5100 экз. -- І5ВА 978-985-419-489-9. -- 
[10-10186] 

УДК 744(075.3) 

9421. Инженерная графика. Машиностройтельное черчение : учебно-методическое 
пособие для студентов инженерно-технологических специальностей заочной формы обуче- 
ния / [Н. И. Жарков и др.]; Белорусский государственный технологический университет. -- 
Минск: БГТУ, 2010. -- 74, [1] е.: ил.; 29 см. -- Авторы указаны на обороте титульного л. 
Авторы также: Гиль В. И., Калтыгин А. Л., Рашупкин С. В. -- Библиография: с. 73 (8 назв.). 
“500 экз. -- І5ВМ 978-985-434-990-9. -- [10-10149] 

УДК 744.4:621(075.4) 

9422. Энциклопедия рисования / [автор-составитель Мирослав Вячеславович Адам- 
чик]. -- Минск: Харвест, 2009. -- 127 е.: ил.; 27 см. -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-7529-2 
(в пер.). -- [10-10210] 

УДК 741.02(031) 


Гл. таксама Хе 9188, 9189 


7451749 Дэкаратыўна-прыкладное мастацтва. Мастацкія промыслы 


9423. Астрейко, С. Я. Пропильная резьба и выжигание по древесине : 5-6-е классы ; 
Художественное точение древесины : 8-9-е классы ; Основы художественного конструйро- 
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вания : 8-9-е классы : пособие для учаіцихся обіцеобразовательных учреждений с белорус- 
ским и русским языками обучения / С. Я. Астрейко ; Национальный институт образования. 
-- Минск: Сэр-Вит, 2010. -- 85, [1] с.: ил.; 20 см. -- (Трудовое обучение. Факультативные 
занятия). - 1500 экз. -- І5ВМ 978-985-419-532-2. -- [10-9823] 
УДК 745.51(075.3-161.3-161.1) 
9424. Оригами. Более 120 моделей / [автор-составитель Вера Надеждина]. -- Минск: 
Харвест, 2009. --- 223 с.: ил.; 22 см. -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-7527-8 (в пер.). -- 
[10-9804] 
УДК 745.54 


75176 Жывапіс. Графіка 


9425. Блейк, В. Начинаем рисовать. Графика : [простой пошаговый метод] / Вендон 
Блейк ; рисунки Фердинанда Петри ; [перевод с английского - А. Д. Швед]. -- Минск: По- 
пурри, 2010. -- 80 с.: ил.; 29 см. -- 3500 экз. -- І5ВМ 978-985-15-1135-4. -- [10-9647] 

УДК 76.02 

9426. Боджсон, Б. Основы техники рисования цветным карандашом / Бет Боджсон ; [пе- 
ревел с английского П. А. Самсонов]. -- 2-е изд. -- Минск : Попурри, 2010. -- 127 е.: ил.; 
29 см. -- 3500 экз. -- І5ВМ 978-985-15-0943-6. - [10-10147] 

УДК 75.021.34-035.675.65 

9427. Ковалев, А. Ф. Методика выполнения наброска : учебно-методическое пособие 
для студентов художественно-графического факультета / А. Ф. Ковалев ; Министерство об- 
разования Республики Беларусь, Витебский государственный университет им. П. М. Маше- 
рова, Кафедра изобразительного искусства. --- Витебск : ВГУ, 2010. -- 70 с. : ил. ; 29 см. -- 
Библиография: с. 23 (18 назв.). -- 60 экз. -- І5ВМХ 978-985-517-242-1. -- [10-9628] 

УДК 75.021.2(075.8) 

9428. Найс, К. Акварель для начинаюццих : [пошаговые примеры и детальные инструк- 
ций от А до Я: перевод с английского] / Клаудиа Найе. -- 2-е изд. -- Минск: Попурри, 
2010. --- 126, [1] е.: ил. ; 30 см. -- Ключевые термины: с. 6-7. -- 3500 экз. -- І5ВМ 978-985- 
15-0941-2. --- [10-9648] 

УДК 75.021.32-035.676.332.066.3 

9429. Основы техники акварели / под редакцией Грега Альберта и Рейчел Вулф ; [пе- 
ревел с английского П. А. Самсонов]. -- 2-е изд. -- Минск : Попурри, 2010. -- 127 с.: ил.; 
29 см. -- 3500 экз. -- І5ВМ 978-985-15-0942-9. --- [10-10146] 

УДК 75.021.32-035.676.332.066.3 

9430. Шагаловский международный ежегодник : [сборник статей о жизни и творчест- 
ве Марка Шагала] / редактор Аркадий Подлипский. -- Витебск : Витебская областная типо- 
графия, [20032]; .--21 см. 

2008. -- 2010. -- 143 с.: ил. -- Библиография в примечаниях в конце статей. -- 
300 экз. -- І5ВІМ 978-985-534-014-1. -- [10-9556] 

УДК [75.071.1(476):929Шагал](058) 


77 Фатаграфія і падобныя працэсы 


9431. Все секреты портретной фотографии / [автор-составитель Адамчик Мирослав 
Вячеславович]. -- Минск : Харвест, 2009. -- 191 с.: ил.; 21 см. -- 4000 экз. -- І5ВМ 978- 
985-16-7526-І (в пер.). -- [10-9799] 

УДК 77.041 


78 Музыка 


9432. Белорусская государственная академия музыки (Минск). Научные труды Бе- 
лорусской государственной академии музыки “ 5сіепййс агіісІе5 оЁ Ве]агивіап 5іаіе Асадету 
оЁ Мізіс / Министерство культуры Республики Беларусь, Белорусская государственная ака- 
демия музыки. -- Минск: БГАМ, 1991- . -- 20 см. -- Заглавие 1-го вып.: Вопросы скри- 
пичной педагогики и истории исполнительства. -- І55М 2079-6102. 

Вып. 23 : Современное музыкознание в мировом научном пространстве з Модега 
пцзісоіоеу іа е ўогіа оЁ зсіепсе / [редколлегия: Дулова Е. Н. (гл. редактор) и др.]. -- 2010. 
-- 359 с.: ил., нотные ил. -- Часть текста параллельно на русском и английском языках. -- 


Часть текста и резюме на английском языке. --- Библиография: с. 33-35 (45 назв.), библио- 
графические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-6837-65-7. -- 
[10-10372] 

УДК 78.072.2(082) 
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9433. Богданова, Т. С. Основы хороведения : учебное пособие для высших учебных за- 
ведений по специальностям "Музыкальное искусство. Дополнительная специальность", 
"Музыкальное искусство. Ритмика. Хореография", “"Музыкальное искусство. Специальные 
музыкальные дисциплины" / Т. С. Богданова ; Министерство образования Республики Бела- 
русь, Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. -- 2-е изд. 
-- Минск: БГПУ, 2010. -- 129 с. : нотные ил. ; 20 см. -- Библиография: с. 128-129 
(55 назв.). -- 150 экз. -- І5ВМ 978-985-541-029-5. -- [10-10260] 

УДК 78.087.68(075.8) 

9434. Пан Вэй. Соната в фортепианном искусстве Китая / Пан Вэй ; [научный редактор 
В. Л. Яконюк] ; Министерство культуры Республики Беларусь, Белорусская государственная 
академия музыки. -- Минск: БГАМ, 2010. -- 147 с.: нотные ил. ; 20 см. -- Библиография: 
с. 109-117 (153 назв.). -- 30 экз. -- І5ВМ 978-985-6837-74-9. - [10-9723] 

УДК [780.8:780.616.432].082.2(510) 


79 Забавы. Відовішчы. Гульні. Спорт 


792 Тэатр. Сцэнічнае мастацтва. Драматычныя прадстаўленні 


9435. Белая Вежа : міжнародны тэатральны фестываль, 11-18 верасня 2010, Брэст. -- 
[Б. м.: б. в., 2010]. -- 44 с.: іл.; 30 см. -- На вокладцы ў падзагалоўку: Брэсцкі абласны вы- 
канаўчы камітэт, Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь, Брэсцкі акадэмічны тэатр дра- 
мы. -- Частка тэксту паралельна на беларускай і англійскай мовах. -- 300 экз. -- [10-9643] 


УДК 792.079(100) 
9436. Гілевіч, Ж. В. Барысаўскі аматарскі тэатр "Відарыс" / Ж. В. Гілевіч (Нядзведская) ; 
[пераклад на беларускую мову: Ева Гілевіч ; фота Валерый Пчолка]. -- Барысаў : 


[б. в.], 2009. - 19, [8] л. іл. ; 20 см. -- 100 экз. -- [10-10070] 
УДК 792.077(476.1-2 Барысаў) 
9437. Ярмалінская, В. М. Сцэнаграфія Беларусі ХХ - пачатку ХХІ ст. / В. М. Яр- 
малінская ; Нацыянальная акадэмія навук, Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальк- 
лору ім. Кандрата Крапівы. -- Мінск: Беларуская навука, 2010. -- 221, [3] е., [13] л. іл.: іл.; 
20 см. -- Бібліяграфія: с. 223 (12 назв.), бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах. 

“500 экз. -- І5ВМ 978-985-08-1175-2. -- [10-9507] 

УДК 792.02(476)'19/20" 


9438. Орлова, Т. Д. Театральная критика нового времени / Татьяна Орлова. -- Минск: 
Літаратура і Мастацтва, 2010. -- 230, [1] с. ; 23 ем. -- Часть текста на белорусском языке. -- 
700 экз. -- І5ВІМ 978-985-6941-68-2 (в пер.). -- [10-9901] 

УДК 792(476)(091) 

9439. І.е5 5аізоп5 гиз5е5 : Фонд им. Мариса Лиепы представляет І.е5 5аізоп5 гиз5е5 ХХІ. 
-- [Б. м.: б. и., 20107]. -- 26, [7] с., включая обложку : ил. ; 30 см. -- [10-9694] 

УДК 792.82.079(-161.1)(476) 


793 Грамадскія забавы і святкаванні. Мастацтва руху. Танец 


9440. Культурнае жыццё ў аграгарадках / Упраўленне культуры Віцебскага аблвы- 
канкама, ДУ "Віцебскі абласны метадычны цэнтр народнай творчасці" ; [матэрыял падрых- 
тавала В. Я. Юдава ; рэдагаванне У. П. Сцепановіч]. -- Віцебск: Віцебская абласная друкар- 
ня, 2010. -- 12 е.: іл.; 30 см. -- 200 экз. -- [10-9622] 

УДК [793.2/.3::398](476.5-22) 


9441. Новейший справочник по решению кроссвордов / [автор-составитель В. В. Адам- 
чик]. -- Минск: Харвест, 2009. -- 639 с. ; 21 см. -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-7353-3 
(в пер.). -- [10-9793] 

УДК 793.7(035.5) 


7961799 Спорт. Гульні. Фізічная культура. Спартыўныя гульні 


9442. Голденков, М. А. История зимних олимпиад : дорога в Сочи / Михаил Голденков. 

“2 Минск: ТетраСистемс, 2010. -- 352 с.: ил.; 20 см. -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-536-106-1. 
2. [10-9598] 

УДК 796.032.2"324" (091) 
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9443. Ратомка / [Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и ко- 
неводства]. --- Минск: [б. и.], 2010. -- 22 с., включая обложку : ил. ; 30 см. -- 500 экз. -- 
[10-10179] 

УДК 798.23(476.1-22Ратомка) 

9444. Спаіцанская, В. Н. Гимнастика и методика преподавания : учебно-методический 
комплеке для студентов специальности 1-03 02 01 "Физическая культура" / В. Н. Спаіцанская, 
Д. А. Гляк; Министерство образования Республики Беларусь, Полоцкий государственный 
университет. -- Новополоцк : ПГУ, 2010. -- 267, [1] е. : ил. ; 20 см. -- Библиография: 
с. 267 (17 назв.). -- 95 экз. -- І5ВМ 978-985-531-037-3. -- [10-9965] 

УДК [796.41737.016:796.41]1(075.8) 


9445. Ргезічепі'5 Зрогі5 СІчЬ. -- [5. І.: 5. п., 20102]. -- 81 с., уключаючы вокладку : іл., 
фат. ; 21 см. -- На англійскай мове. -- [10-9698] 
Прэзідэнцкі спартыўны клуб 
УДК 796:061.1(476) 


8 МОВА. МОВАЗНАЎСТВА. ЛІНГВІСТЫКА. ЛІТАРАТУРА 
80 Агульныя пытанні лінгвістыкі, літаратуры і філалогіі 


9446. Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых прац маладых вучоных- 
філолагаў / Брэсцкі дзяржаўны універсітэт ім. А. С. Пушкіна, Філалагічны факультэт ; [пад 
агульнай рэдакцыяй Н. Р. Якубук]. -- Брэст : Альтернатива, 2009- . -- 20 см. -- Заснаваны 
ў 2009 г. --- Вып. І выйшаў без звестак аб нумары выпуску. 

Вып. 2. -- 2010. -- 245 с. -- Частка тэксту на польскай і рускай мовах. -- Бібліяграфія ў 
канцы навуковых прац. -- 50 экз. -- [10-9884] 

УДК 80(082) 

9447. Станкевіч, А. А. Рыторыка : вучэбны дапаможнік для студэнтаў вышэйшых наву- 
чальных устаноў па філалагічных спецыяльнасцях / А. А. Станкевіч ; Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь, Гомельскі дзяржаўны універсітэт ім. Францыска Скарыны. -- Мінск: 
РІВШ, 2010. -- 315 с.: схемы; 21 сем. -- Бібліяграфія: с. 310-313 (71 назв.), бібліяграфія ў 
канцы тэм. -- 600 экз. -- І5ВМ 978-985-500-352-7. --- [10-9936] 

УДК 808.5(075.8) 


9448. Голубев, В. Л. Риторика: речевой потенциал сотрудника органов внутренних дел: 
практическое пособие : [для курсантов и студентов] / В. Л. Голубев, О. В. Бурибо ; Мини- 
стерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь. --- Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2010. -- 298, [1] с.: 
ил. ; 21 см. -- Библиография в конце разделов, библиографические ссылки в подстрочных 
примечаниях. -- 1000 экз. (1-й з-д 500). -- І5ВМ 978-985-427-614-4. -- [10-9499] 

УДК 805.5:351.74(075.8) 

9449. Молодежь. Творчество. Интеллект : материалы международной студенческой 
научно-практической конференции (Брест, 20 мая 2010 г.) / [редколлегия: Н. А. Тарасевич 
и др.]. -- Брест: Альтернатива, 2010. -- 70 е. ; 21 см. -- В надзаголовке: Брестский государ- 
ственный университет им. А. С. Пушкина. -- Библиография в конце докладов. -- 
25 экз. -- І5ВМ 978-985-521-195-3. -- [10-10040] 

УДК 80(082) 

9450. Современное филологическое образование в поликультурном пространстве: 
теория и практика : сборник научных трудов молодых ученых-филологов / Министерство 
образования Республики Беларусь, Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина, 
Кафедра теории и истории русской литературы ; [научный редактор: Т. В. Сенькевич]. -- 
Брест : Альтернатива, 2010. -- 196 с. ; 20 см. -- Часть текста на белорусском языке. --- Биб- 
лиография в конце научных трудов. -- 70 экз. -- І5ВМ 978-985-521-197-7. --- [10-10039] 

УДК [80:37.016:80](082) 


81 Мовазнаўства і мовы. Лінгвістыка 


9451. Грамматические исследования з“ Аі5 ггаттайса : тезисы докладов 4-й междуна- 
родной научной конференции, Минск, 2-3 ноября 2010 г. / [редколлегия: Д. Г. Богушевич 
(ответственный редактор) и др.]. -- Минск: МГЛУ, 2010. -- 191 е. ; 21 ем. -- В надзаголов- 
ке: Министерство образования Республики Беларусь, Минский государственный лингвисти- 
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ческий университет, Кафедра истории и грамматики английского языка. -- Часть текста на 
английском и белорусском языках. -- 110 экз. -- І5ВМ 978-985-460-389-6. -- [10-9557] 
УДК 81'36(043.2) 
9452. Качур, М. С. Взаймодействие лингвистических и экстралингвистических факто- 
ров как основа вторичной номинациий фразеологических единиц с компонентом цвета : (на 
материале английского, немецкого, русского и белорусского языков) / [М. С. Качур]. -- Мо- 
зырь : МзГПУ, 2010. -- 134 е.; 21 см. -- Автор указан на обороте титульного л. -- Библио- 
графия: с. 87--109 (298 назв.). -- 100 экз. (1-й з-д 58). -- І5ВМ 978-985-477-381-0. -- [10-9395] 
УДК 81'373 
9453. Лингвистические аспекты гуманитарного образования : материалы междуна- 
родной научно-теоретической конференции (Брест, 25 февраля 2010 г.) / [редколлегия: 
Н. А. Тарасевич и др.]. -- Брест: Альтернатива, 2010. -- 175 е.; 21 см. -- В надзаголовке: 
Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. -- Библиография в конце док- 
ладов. -- 55 экз. -- І5ВМ 978-985-521-196-0. - [10-10038] 
УДК [81:37.016:81'243]1(082) 


9454. Плеханова, Т. Ф. Дискурс-анализ текста : пособие для студентов вузов / Т. Ф. Плеха- 
нова. -- Минск : ТетраСистемс, [2011]. -- 368 с. ; 20 см. -- Библиография: с. 303-320 
(526 назв.), библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 1500 экз. -- 
І5ВХ 978-985-536-114-6. -- [10-9746] 

УДК 81'42(075.8) 


9455. Шоцкая, Г. А. Социальная фасилитация в процессе подготовки будуіцих учителей 
иностранного языка / Г. А. Шоцкая. -- Минск: Бестпринт, 2010. -- 42 с. : схемы; 20 см. -- 
Библиография: с. 42 (14 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-6963-17-2. -- [10-10373] 

УДК 81'243'23 

9456. Язык - когниция - коммуникация : тезисы докладов международной научной 
конференции, Минск, 3-6 ноября 2010 г. / [редколлегия: З. А. Харитончик (ответственный 
редактор) и др.]. -- Минск: МГЛУ, 2010. -- 295 с. ; 29 см. -- В надзаголовке: Министерство 
образования Республики Беларусь, Минский государственный лингвистический универси- 
тет. --- Часть текста на английском и белорусском языках. -- Библиография в конце докла- 
дов, библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 250 экз. -- І5ВМ 978-985- 
460-398-8. -- [10-9623] 

УДК 81'27(043.2) 


811 Мовы 


9457. Кардубан, Ю. М. Англійска-беларускі слоўнік скарачэнняў : [каля 8500 найбольш 
ужывальных скарачэнняў] / Ю. М. Кардубан. -- Мінск: Тэхналогія, 2010. -- 191, [1] е. ; 23 ем. 
“300 экз. -- І5ВМ 978-985-458-206-І (у пер.). -- [10-9957] 

УДК 811.111'374-161.3 


9458. Актуальные вопросы германской филологии и методики преподавания ино- 
странных языков : материалы ХІЎ Республиканской научно-практической конференции 
(Брест, 12 марта 2010 г.) : в 2 т. / [редколлегия: Н. А. Тарасевич и др.]. -- Брест: Альтерна- 
тива, 2010. -- 20 см. -- В надзаголовке: Брестский государственный университет им. 
А. С. Пушкина, Факультет иностранных языков. --- Часть текста на белорусском языке. -- 
Библиография в конце докладов. -- 144 экз. -- І5ВМ 978-985-521-183-0. 

Т. 1.-- 161, [6] с. -- І5ВМ 978-985-521-182-3. -- [10-9881] 

УДК [811.1137.016:811'243]1(082) 

9459. Т. 2. -- 209 с. -- І5ВМ 978-985-521-184-7. -- [10-9882] 

УДК [811.1137.016:811'243]1(082) 

9460. Английский язык : 6-й класс : рабочая тетрадь : пособие для учаіцихся обіцеобра- 
зовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / [Е. Г. Наумова 
и др.]. -- 2-е изд. -- Минск: Аверсэв, 2011. - 143, [1] е.: ил. ; 20 см. -- (Рабочие тетради). 
-- Авторы указаны на обороте титульного л. Авторы также: Бушуева Э. В., Гуськов А. Л., 
Демченко Н. В., Лабода Т. Е., Манешина А. В., Матюш Н. В., Юхнель Н. В. -- Обложка на 
английском языке. -- 3100 экз. -- І5ВА 978-985-529-648-6. -- [10-10068] 

УДК 811.111(075.3-161.3161.1) 

9461. Английский язык : практическое пособие : [для курсантов и слушателей] / Мини- 
стерство внутренних дел Республики Беларусь, Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь ; [авторы-составители: С. С. Денисова, Т. М. Катцова, С. Е. Подгруша]. 
-- 4-е изд. -- Минск: Академия МВД Республики Беларусь, 2010. -- 183 с. ; 20 см. -- 
300 экз. -- І5ВІ 978-985-427-625-0. - [10-9463] 

УДК 811.111(075.8) 
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9462. Английский язык в контексте психологии “ Епе]ізВ іп бе сопіехі оў рэусро!Іогу : 
учебно-методический комплеке : [для студентов / Частное учреждение образования "Мин- 
ский институт управления" ; составители: О. К. Атрашевская, Н. Е. Вильчинская, А. А. Жол- 
на]. -- 2-е изд. -- Минск: МИУ, 2010. -- 163 с.; 20 см. -- Библиография: с. 163 (16 назв.). 
--. 60 экз. -- І5ВМ 978-985-490-690-4. -- [10-10052] 

УДК 811.111(075.8):159.9 

9463. Антоненко, В. С. Культура речевого обіцения : 7-8-е классы : пособие для уча- 
шцихся обіцеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / 
В. С. Антоненко ; [Национальный институт образования]. -- Минск : Вышэйшая школа, 
2010. - 173, [І е. ; 20 см. -- (Немецкий язык. Факультативные занятия). --- Библиография: 
с. 173-174. -- 2160 экз. -- І5ВМ 978-985-06-1903-7. -- [10-10247] 

УДК 811.112.2(075.3-161.3-161.1) 

9464. Бокова, Т. Д. Занимательный справочник по грамматике английского языка З 
Епе]ізВ егаптаг : в картинках, таблицах и схемах / Т. Д. Бокова. -- 3-е изд. -- Мозырь : Об- 
разовательная компания "Содействие", 2010. -- 54 с. : ил. ; 29 см. -- 500 экз. -- ІЗВМ 978- 
985-520-305-7. -- [10-10151] 

УДК 811.111'36(075) 

9465. Будько, А. Ф. Немецкий язык У РецізсВ : 3-й класе: рабочая тетрадь : пособие для 
учаіцихся обіцеобразовательных учреждений с русским языком обучения / А. Ф. Будько, 
И. Ю. Урбанович. -- 2-е изд. -- Минск: Аверсэв, 2011. -- 137, [1] с.: ил. ; 21 ем. -- (Рабо- 
чие тетради). -- Обложка на немецком языке. -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-640-0. -- 
[10-10498] 

УДК 811.112.2(075.2-161.1) 

9466. Будько, А. Ф. Практикум по чтению : 5-6-е классы : пособие для учаіцихся обіце- 
образовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / А. Ф. Будько ; 
Национальный институт образования. -- Минск: Вышэйшая школа, 2010. -- 151 с.: ил.; 
20 см. -- (Немецкий язык. Факультативные занятия). -- 2160 экз. -- І5ВМ 978-985-06-1901-3. 
--. [10-10248] 

УДК 811.112.2(075.3-161.3-161.1) 

9467. Галожина, Т. И. Английский язык. Грамматика : пособие : [для курсантов и слу- 
шателей] / Т. И. Галожина, Е. О. Лозинская ; Вооруженные Силы Республики Беларусь, Во- 
енная академия Республики Беларусь. -- Минск: ВА РБ, 2010- .-- 20 см. -- На обложке 
авторы не указаны. 

Ч. 1: Вводный курс. -- 2010. -- 155 е. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-6961-51-2. -- [10-9560] 

УДК 811.111'36(075.8) 

9468. Дубинко, С. А. Епеіізй іп Базіпез5 5йі4іе5 : учебно-методическое пособие : [для 
студентов вузов] / С. А. Дубинко. --- Минск : Четыре четверти, 2010. -- 219 с.; 20 см. -- 
Библиография: с. 3-4 (8 назв.). -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-6981-10-7. -- [10-10087] 

УДК 811.111(075.8):33 

9469. Карневская, Е. Б. Английский язык. На пути к успеху : пособие для учаіцихся 
старших классов обіцеобразовательных школ, гимназий, колледжей / Е. Б. Карневская, З. Д. Ку- 
рочкина, Е. А. Мисуно. -- 7-е изд. -- Минск: Аверсэв, 2010. -- 428, [1] с. ; 20 см. -- 
(Школьникам, абитуриентам, учацимся). --- Авторы и заглавие обложки на английском язы- 
ке. -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-606-6. -- [10-9595] 


УДК 811.111(075.3) 

9470. Коммуникативная грамматика английского языка З Соптипісайуе Епе!ізВ 
ггаттаг : учебно-методическое пособие : [для студентов] : в 2 ч. / Министерство образова- 
ния Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет им. 
Максима Танка ; [авторы-составители: Н. Г. Оловникова и др.]. -- 2-е изд. -- Минск: БГПУ, 


2010- .-. 20 см. -- Авторы-составители также: Бевзелюк Л. А., Вдовичев А. В., Гоголи- 
на Л. А., Евсаева Н. Е., Карпович О. А., Костенко И. Ю., Маркасьян Е. И., Прохоренко О. Г., 
Рабинович В. М., Харкевич Т. И., Шульга Н. В. -- Обложка на английском языке. -- 


І5ВМ 978-985-501-906-1. 
Рё. 1.-- 2010. -- 190, [2] с.: ил. -- 200 экз. -- І5ВХ 978-985-501-905-4. -- [10-10262] 
УДК 811.111'36(075.8) 
9471. Костырева, С. С. Английский язык : практикум для студентов-дизайнеров / 
С. С. Костырева ; Министерство образования Республики Беларусь, Витебский государст- 
венный технологический университет. --- Витебск : ВГТУ, 2010. -- 181 с.: ил.; 21 см. -- 
Обложка на английском языке. --- Библиография: с. 181 (15 назв.). -- 227 экз. -- І5ВМ 978- 
985-481-186-4. -- [10-10291] 
УДК 811.111(076.58):7.012 
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9472. Кузьминова, В. М. Великобритания. США “- Стеаі Вгіаіл. Тре О5А : пособие для 
самостоятельной работы / В. М. Кузьминова ; Министерство образования Республики Бела- 
русь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра английской 
филологий. -- Витебск : ВГУ, 2010. -- 158 с. ; 21 см. -- Библиография: с. 156-158 
(59 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-517-230-8. -- [10-9477] 

УДК 811.111(075.8):908(410373) 

9473. Латинская анатомическая терминология : Поурочный словарь-минимум. Мето- 
дическое пособие для студентов 1-го курса лечебно-профилактического факультета / 
Н. Г. Мерецак [и др. ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский го- 
сударственный медицинский университет]. --- (3-е изд.). --- Витебск : ВГМУ, 2010. -- 61, [2] с.: 
ил. ; 15х21 см. -- Авторы также: Алексеева Г. З., Вольнова Н. А., Пупа Й. А., Семенюк Л. П., 
Чернявская Л. Г. --- Библиография: с. 62-63 (15 назв.). -- 90 экз. -- [10-10481] 

УДК 811.124'374(075.8):611 

9474. Латинская клиническая терминология : учебно-методическое пособие для сту- 
дентов 1-го курса лечебно-профилактического факультета / Н. Г. Мереццак [и др.] ; Мини- 
стерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский государственный медицинский 
университет. -- (2-е изд.). --- Витебск: ВГМУ, 2010. - 121, [1] с. : нотные ил.; 15х21 см. -- Ав- 
торы также: Алексеева Г. З., Вольнова Н. А., Пупа И. А., Семенюк Л. П., Чернявская Л. Г. -- 
Библиография: с. 122 (14 назв.). -- 90 экз. -- [10-10477] 

УДК 811.124'374(075.8):616 

9475. Латинская фармацевтическая терминология : Поурочный словарь-минимум. 
Методическое пособие для студентов 1-го курса лечебно-профилактического факультета / 
Н. Г. Мереццак [и др.] ; Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Витебский го- 
сударственный медицинский университет. - (3-е изд.). -- Витебск : ВГМУ, 2010. -- 47 е.: 
ил. ; 15х21 см. -- Авторы также: Алексеева Г. З., Вольнова Н. А., Пупа Й. А., Семенюк Л. П., 
Чернявекая Л. Г. --- На обложке 1-й автор: Л. П. Семенюк. --- Библиография: с. 46-47 (16 назв.). 
90 экз. -- [10-10482] 

УДК 811.124'374(075.8):615.11 

9476. Лексикология английского языка : хрестоматия для студентов высших учебных 
заведений : в 2 ч. / Министерство образования Республики Беларусь, Барановичский госу- 
дарственный университет ; [составитель А. И. Бойко]. -- Барановичи : БарГУ, 2010. -- 
20 см. -- На обложке: Епг!ізВ. -- 60 экз. -- І5ВМ 978-985-498-358-5. 

Ч. 1. -- 206, [1] е. -- Библиография: с. 206-207 (19 назв.). -- І5ВМ 978-985-498-359-2. -- 
[10-9399] 

УДК 811.111'373(082.2)(075.8) 

9477. Ч. 2. -- 232, [2] с. -- Библиография: с. 234 (15 назв.). -- І5ВА 978-985-498-360-8. 
--. [10-9400] 

УДК 811.111'373(082.2)(075.8) 

9478. Макарова, Е. В. Английский язык. Орегаае уошг Епеіізй еггаптаг : интенсивный 
куре подготовки к экзамену / Е. В. Макарова, Т. В. Пархамович. -- Минск: Харвест, 2010. 
“445 с. ; 24 см. -- Издано при участии ООО "Попурри" (Минск). -- Библиография: с. 440 
(11 назв.). -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-8839-1. -- [10-9700] 

УДК 811.111'36(075.8) 

9479. Маслов, Ю. В. Читаем и анализируем короткие рассказы з рогі зіогіе5 іо геай 
апаіуйсаПу : учебно-методическое пособие для студентов языковых специальностей / 
Ю. В. Маслов, М. Е. Маслова, Т. А. Селезнева ; Министерство образования Республики Бе- 
ларусь, Барановичский государственный университет. -- Барановичи : БарГУ, 2010. -- 
252, [3] е.: ил.; 20 см. -- Библиография: с. 254 (16 назв.). -- 122 экз. -- І5ВМ 978-985-498- 
3790. - [10-9455] 

УДК 811.111(075.8) 

9480. Межвузовская студенческая научно-практическая конференция по вопросам 
германской филологии, психологии и методики обучения иностранным языкам 
(5; 2010 ; Брест). Материалы У межвузовской студенческой научно-практической конфе- 
ренции по вопросам германской филологий, психологии и методики обучения иностранным 
языкам (Брест, 23 апреля 2010 г.) / [редколлегия: О. Л. Зозуля, Е. Г. Сальников, М. Г. Гец]. -- 
Брест: Альтернатива, 2010. - 183 с.; 20 см. -- В надзаголовке: Брестский государственный 
университет им. А. С. Пушкина, Факультет иностранных языков. -- Часть текста на англий- 
ском и белорусском языках. --- Бияблиография в конце докладов. -- 80 экз. -- І5ВМ 978-985- 
521-181-6. -- [10-9883] 

УДК [811.11::159.9737.016:811'243]1(082) 
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9481. Митрошкина, Т. В. Английский язык : полный курсе подготовки к централизован- 
ному тестированию и экзамену / Т. В. Митрошкина. -- 2-е изд., исправленное и дополнен- 
ное. -- Минск : ТетраСистемс, 2010. -- 510 с. ; 20 см. -- Библиография: с. 506-510 
(60 назв.). -- 5100 экз. -- І5ВМ 978-985-536-103-0. -- [10-9384] 

УДК 811.111(075.4) 

9482. Немецкий язык : Пособие для факультативных занятий по развитию устной и 
письменной речи. 10-й класс / Министерство образования Республики Беларусь, Витебский 
государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра немецкой филологий ; [соста- 
вители: Л. В. Гальченко и др.]. -- Витебск: ВГУ, 2010. - 110 с.: ил.; 21 ем. -- Составители 
также: Людвикевич Г. П., Свиридович Н. Л., Синякова Й. В., Тереіценко Е. В. -- 150 экз. -- 
І5ВАМ 978-985-517-233-9. -- [10-9475] 

УДК 811.112.2(075.3) 

9483. Немецко-русский, русско-немецкий словарь школьника : 11 000 слов. -- Изд. 
4-е, стереотипное. -- Минск : Книжный Дом, 2011. -- 478 с. ; 21 см. -- 5030 экз. -- 
І5ВА 978-985-17-0238-7 (в пер.). -- [10-10455] 

УДК [811.112.23374-161.17811.161.1374-112.2](075.3) 

9484. Нестерук, И. Ф. Немецкий язык : пособие для магистрантов / И. Ф. Нестерук; 
Брестский государственный университет им. А. С. Пушкина. -- Брест: БрГУ, 2010. -- 82 е.: 
ил. ; 21 см. -- Перед выпускными данными заглавие: Немецкий язык. Пособие для магист- 
рантов. --- Библиография: с. 82 (12 назв.). -- 50 экз. -- І5ВМ 978-985-473-594-8. - [10-9586] 

УДК 811.112.2(075.8) 

9485. Нестерчук, Г. В. Сборник текстов для аудирования “ бсгірі бо Іізіепіпе іп асйоп: 
книга для преподавателя / Г. В. Нестерчук, В. М. Иванова ; Брестский государственный уни- 
верситет им. А. С. Пушкина. -- Брест: БрГУ, 2010. -- 46 с. ; 20 см. --- Библиография: с. 45-46 
(22 назв.). -- 30 экз. -- І5ВМ 978-985-473-613-6. -- [10-10270] 

УДК 811.111(072.8) 

9486. Оловникова, Н. Г. Английский для научных целей З Епе!ісй бог зсіепбйе ригрузе5 : 
учебно-методическое пособие : [для студентов и слушателей] / Н. Г. Оловникова, А. В. Вдо- 
вичев, А. В. Евдокимов ; Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский го- 
сударственный педагогический университет им. Максима Танка. -- Минск: БГПУ, 2010. -- 
210, [1] е.; 20 см. -- Обложка на английском языке. -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-501-900-9. 
-- [10-9484] 

УДК 811.111(075.8/.9) 

9487. Панова, И. Й. Рабочая тетрадь по английскому языку для 9 класса : приложение к 
учебным пособиям "Епе[ізВ 9" и "ЕпеіізВ 10" для обіцеобразовательной школы (автор 
И. И. Панова) : пособие для учаіцихся обіцеобразовательных учреждений с русским языком 
обучения / И. И. Панова, М. А. Маглыш, Е. А. Хмельницкая. -- 5-е изд., переработанное. -- 
Минск: Аверсэв, 2011. -- 96 с.: ил.; 20 см. -- (Рабочие тетради). -- На обложке и титуль- 
ном л.: Епр[ізй 9. -- Авторы и заглавие обложки на английском языке. -- 3100 экз. -- 
І5ВА 978-985-529-618-9. -- [10-10059] 

УДК 811.111(075.3-161.1) 

9488. Разводовский, В. Ф. Английский язык для будуіцих инженеров-строителей 
ЕпеіізВ бог сопзгасйдп епеіпеегіпе збіЧепі5 : пособие по английскому языку для студентов 
строительных специальностей / В. Ф. Разводовский ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы. -- Гродно : ГрГУ, 
2010. -- 123, [П с.; 20 ем. -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-515-333-8. -- [10-9466] 

УДК 811.111(075.8):69 

9489. Сборник текстов по домашнему чтению : (немецкий язык) : для студентов заоч- 
ной формы обучения (экономические специальности) / Министерство образования Респуб- 
лики Беларусь, Брестский государственный технический университет, Кафедра иностранных 
языков экономических специальностей ; [составители: О. А. Обуховская, Н. Н. Федорович]. -- 
Изд. 2-е, исправленное и дополненное. -- Брест : БрГТУ, 2010. -- 103 е.: ил.; 21 см. -- Об- 
ложка на немецком языке. --- Библиография: с. 102 (13 назв.). - 150 экз. -- [10-9453] 

УДК 811.112.2(075.4) 

9490. Словарь живого разговорного английского и американского сленга : [около 
б тысяч слов и выражений / автор-составитель Николай Белов]. -- Минск: Харвест, 2009. - 
255 е.: ил.; 21 см. -- 4000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-7194-2 (в пер.). -- [10-9816] 

УДК [811.111811.111(73)]374 

9491. Точилина, А. К. Тренажер по английскому языку-2 : углубленный курс подготов- 
ки к централизованному тестированию и экзамену / А. К. Точилина, Л. Л. Кажемская. -- 
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2-е изд., переработанное. --- Минск : ТетраСистемс, 2010. -- 383, [1] с. ; 20 ем. -- Заглавие 
обложки: Тренажер 2 по английскому языку. --- Бияблиография: с. 382 (21 назв.). -- 3100 экз. 
-- І5ВМ 978-985-536-104-7. -- [10-9597] 
УДК 811.111(075.3/.4) 
9492. Фастовец, Р. В. Практика английской речи “ Епе!ізВ зреес8 ргасёсе : 2-й куре: 
учебное пособие для студентов специальности "Современные иностранные языки" учрежде- 
ний, обеспечиваюіцих получение высшего образования / Р. В. Фастовец, Т. И. Кошелева, 
Е. В. Таболич ; под редакцией Р. В. Фастовец. -- 3-е изд., исправленное и дополненное. -- 
Минск : ТетраСистемс, 2010. -- 400 с. : ил. ; 24 см. -- На обложке авторы не указаны. -- 
Библиография: с. 399. --- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-536-112-2. -- [10-9688] 
УДК 811.111(075.8) 
9493. Холодинская, Н. В. Короткие рассказы для чтения с удовольствием “ брогі 5огіе5 
ію геад апа іо епіоу : пособие для учашцихся учреждений, обеспечиваю:іцих получение обіцего 
среднего образования / Н. В. Холодинская. -- 2-е изд. -- Минск: Сэр-Вит, 2010. -- 269 с.; 
20 см. -- (Школьная программа). -- 3100 экз. -- І5ВАХ 978-985-419-533-9. -- [10-9967] 
УДК 811.111(075.3) 
9494. Христорождественская, Л. П. Начни говорить по-английски з біагі зреаКіпе 
Епе[ізА : интенсивный куре / Л. П. Христорождественская. -- Минск : ТетраСистемс, 2010. 
511 с.: ил. ; 20 см. -- Библиография: с. 511. -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-536-105-4. -- 
[10-9596] 
УДК 811.111(075) 
9495. Этапы становления композиционного синтаксиса: проблемы и задачи : сбор- 
ник научных статей / Министерство образования Республики Беларусь, Минский государст- 
венный лингвистический университет ; [редколлегия: Д. Г. Богушевич (отв. редактор) 
и др.]. -- Минск: МГЛУ, 2010. -- 221, [2] е.; 21 ем. -- Библиография в конце научных ста- 
тей. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-460-397-1. -- [10-9558] 
УДК 811.111'367(082) 
9496. Юхнель, Н. В. Практикум по чтению : 6-й класе : пособие для учаіцихся обіцеоб- 
разовательных учреждений с белорусским и русским языками обучения / Н. В. Юхнель, 
Н. В. Демченко ; Национальный институт образования. -- Минск: Вышэйшая школа, 2010. 
-- 94 с.: ил. ; 20 см. -- (Английский язык. Факультативные занятия). -- 2230 экз. -- 
І5ВА 978-985-06-1897-9. --- [10-10249] 
УДК 811.111(075.3-161.32161.1) 
9497. Епеіізі бог соггезропаепсе-сош е зіцаепі5 оЁ Іау (ерагітепі : учебно-мето- 
дический комплексе по английскому языку для студентов заочной формы обучения факульте- 
та правоведения / [Частное учреждение образования "Минский институт управления" ; авто- 
ры-составители: Бородич С. А. и др.]. -- Минск: МИУ, 2010. -- 177 е. ; 21 ем. -- Авторы- 
составители также: Вильчинская Н. Е., Куницкая Н. А., Солтан В. А. -- Библиография: 
с. 176-177 (22 назв.). -- 350 экз. -- І5ВА 978-985-490-686-7. - [10-10048] 
УДК 811.111(075.4) 
9498. ЕпеіізВ Тог зіцаепі5 оГ есопотіс5 соггезропаепсе-соше : учебно-методический 
комплекс по английскому языку для студентов заочной формы обучения факультета эконо- 
мики и учетно-финансового факультета / [Частное учреждение образования "Минский ин- 
ститут управления" ; авторы-составители: Т. Н. Глазебная, Т. В. Кулинка, А. Н. Тепляков- 
ская]. -- Минск: МИУ, 2010. -- 163 с.; 21 см. -- 1000 экз. -- І5ВХ 978-985-490-683-6. -- 
[10-10009] 
УДК 811.111(075.4):33 


Гл. таксама Хе 9500, 9512, 9514 


811.161.1 Руская мова 


9499. Александрова, А. А. Проверяем домашние задания. Русский язык : 6-й класс: к 
учебному пособию "Русский язык", 6 класе (2010) (авторы: Л. А. Мурина и др.) : [учимся по 
новой программе] / А. А. Александрова, Г. М. Григорьева. -- Минск : Сэр-Вит, 2010. -- 
140, [І] с.; 20 см. -- (Домашний учитель). -- На обложке авторы не указаны. -- 3100 экз. -- 
І5ВМ 978-985-419-511-7. -- [10-9831] 

УДК 811.161.1(075.3) 

9500. Ван Ли. Русскоязычная урбанонимия Беларуси в сопоставлении с китайской: 
структура, номинация : монография / Ван Ли ; Министерство образования Республики Бела- 
русь, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова. -- Витебск: ВГУ, 2010. 
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-- 179 с. ; 21 см. -- Библиография: с. 8-9 (8 назв.), 122-138 (194 назв.). -- 50 экз. -- 
І5ВА 978-985-517-231-5. -- [10-9473] 
УДК 811.161.1'373.211.15811.581.11'373.211.1 
9501. Глазкова, Е. В. Русский язык на "отлично" : 2-4-е классы : пособие для учаіцихся: 
[содержит рабочую тетрадь] / Е. В. Глазкова. -- Минск: Харвест, 2010. -- 319, [1] е.: ил.; 
6 см. -- Издано при участии ООО "Попурри" (Минск). -- 3500 экз. -- І5ВА 978-985-16- 
8837-7. -- [10-9697] 
УДК 811.161.1(075.2) 
9502. Горбацевич, О. Е. Русский язык: 25 тестов для подготовки к централизованному 
тестированию / О. Е. Горбацевич, Т. В. Ратько. -- 3-е изд. -- Минск: Аверсэв, 2010. -- 
251, [І с.; 20 см. -- (Школьникам, абитуриентам, учаіцимся). -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985- 
529-616-5. -- [10-9445] 
УДК 811.161.1(075.3/.4) 
9503. Горбацевич, О. Е. Русский язык : тематический тренажер : Фонетика. Графика. 
Состав слова. Словообразование. Морфология : для подготовки к централизованному тести- 
рованию / О. Е. Горбацевич, Т. В. Ратько. -- 5-е изд. -- Минск: Аверсэв, 2011. - 140, [1]е.; 
20 см. -- (Школьникам, абитуриентам, учацимся). -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-635-6. 
-- [10-10062] 
УДК 811.161.1(075.3/.4) 
9504. Григорьева, Г. М. Проверяем домашние задания. Русский язык : 5-й класе: к 
учебному пособию "Русский язык 5" (2009) авторов Л. А. Муриной, Ф. М. Литвинко, Г. И. Нико- 
лаенко : [учимся по новой программе] / Г. М. Григорьева, А. А. Александрова. -- 3-е изд., 
дополненное. --- Минск: Сэр-Вит, 2010. -- 126, [1] с. ; 20 см. -- (Домашний учитель). -- На 
обложке авторы не указаны. -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-419-516-2. -- [10-9830] 
УДК 811.161.1(075.3) 
9505. Кудрявцев, А. Ю. Русско-английский разговорник : [самые нужные слова и вы- 
ражения на каждый день вашего путешествия] / Александр Кудрявцев, Ирина Метлушко. -- 
4-е изд. -- Минск : Попурри, 2010. -- 431, [1] с.: ил. ; 14 см. -- Издано при участиий 
ООО "Харвест" (Минск). -- Библиография: с. 431-432. -- 5100 экз. -- І5ВА 978-985-15- 
1226-9. -- [10-10322] 
УДК 811.161.1'374-111 
9506. Миксюк, Р. В. Русский язык : Письмо. Аудирование. Чтение : учебно-методи- 
ческое пособие для иностранных студентов подготовительного отделения высцих учебных 
заведений, обучаюіцихся по химико-технологическим специальностям / Р. В. Миксюк, 
Т. А. Козлякова, Т. В. Жуковская ; Белорусский государственный технологический универ- 
ситет. -- Минск: БГТУ, 2010. -- 155 с. ; 20 см. -- Библиография: с. 155 (10 назв.). -- 
200 экз. -- І5ВМ 978-985-434-978-7. -- [10-9995] 
УДК 811.161.1(075.4)-054.6 
9507. Работа над ошибками : практическое пособие по русскому языку с нормами 
оценки знаний / [составитель Барковская Наталья Францевна]. -- Минск : Кузьма, 2010. -- 
32 с.;2]1 см. -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-453-298-1. -- [10-9387] 
УДК 811.161.1'35(075.3) 
9508. Русский язык : тетрадь для закрепления знаний : 1-й класе / [составитель Рома- 
ненко Ольга Валерьевна]. --- Минск : Современная школа : Кузьма, 2010. -- 96 с. : ил. ; 21 см. -- 
5100 экз. -- І5ВА 978-985-539-112-9 (Современная школа). -- І5В 978-985-453-377-3 
(Кузьма). -- [10-10243 
УДК 811.161.1(075.2) 
9509. Русский язык : тетрадь для закрепления знаний : 2-й класс / [составитель Рома- 
ненко Ольга Валерьевна]. -- Минск : Современная школа : Кузьма, 2010. -- 96 с.; 21 ем. -- 
5100 экз. -- І5ВА 978-985-539-113-6 (Современная школа). -- І5ВА 978-985-453-378-0 
(Кузьма). -- [10-10245 
УДК 811.161.1(075.2) 
9510. Русский язык : тетрадь для закрепления знаний : 3-й класе / [составитель Рома- 
ненко Ольга Валерьевна]. -- Минск : Современная школа : Кузьма, 2010. -- 96 е.; 21 ем. -- 
5100 экз. -- І5ВА 978-985-539-114-3 (Современная школа). -- І5ВУ 978-985-453-379-7 
(Кузьма). -- [10-10246 


УДК 811.161.1(075.2) 

9511. Русский язык : тетрадь для закрепления знаний : 4-й класе / [составитель Рома- 
ненко Ольга Валерьевна]. -- Минск : Современная школа : Кузьма, 2010. -- 96 е.; 21 ем. -- 
5100 экз. -- І5ВА 978-985-539-115-0 (Современная школа). -- І5ВМ 978-985-453-380-3 
(Кузьма). -- [10-10244 


УДК8І1.161.1(075.2) 
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9512. Русско-английский, англо-русский словарь школьника : 10 000 слов. -- Изд. 5-е, 
стереотипное. -- Минск : Книжный Дом, 2011. -- 466 с. ; 21 см. -- 10060 экз. -- 
І5ВХ 978-985-17-0237-0 (в пер.). -- [10-10457] 

УДК [811.161.1'374-11145811.111'374-161.1](075.3) 

9513. Русско-английский разговорник / [составитель Э. Барышников]. -- Изд. 5-е, сте- 
реотипное. -- Минск : Книжный Дом, 2011. -- 254 с.: ил. ; 17 см. -- 5070 экз. -- 
І5ВА 978-985-17-0233-2 (в пер.). -- [10-10323] 

УДК 811.161.1'374-111 

9514. Русско-английский словарь. Англо-русский словарь : полный школьный куре / 
[автор-составитель Н. В. Адамчик]. -- Минск: Харвест, 2009. --- 594, 607 с. ветречной паги- 
нации ; 15 см. -- На переплете: Епе[ізр. -- Книга-'перевертыш". -- 7000 экз. -- І5ВМ 978- 
985-16-7549-0 (в пер.). -- [10-10315 


УДК [811.161.1'374-11143811.111'374-161.1](075.3) 
9515. Скоробогатая, Е. И. Русский язык. Научный стиль речи на материале текстов по 
химий : учебно-методическое пособие для иностранных студентов подготовительных отде- 
лений высших учебных заведений, обучаюіцихся по химико-технологическим специально- 
стям / Е. И. Скоробогатая, И. Е. Малашонок, И. И. Курило ; Белорусский государственный 
технологический университет. -- Минск: БГТУ, 2010. -- 109, [2] с. ; 20 ем. -- 70 экз. -- 
І5ВА 978-985-434-992-3. --- [10-10007] 
УДК 811.161.1(075.4)-054.6:54 
9516. Словарь иностранных слов : 25 000 слов / [автор-составитель Орлова Любовь]. 
-- Минск: Харвест, 2009. -- 447 с. ; 21 см. -- (Современный словарь русского языка). -- За- 
главие переплета: Современный словарь иностранных слов. -- 4000 экз. -- І5ВМ 978-985-16- 
7451-6 (в пер.). -- [10-9794] 
УДК 811.161.1'373.45'374 
9517. Сторожева, Н. А. Письмо : [учебное пособие для 1-го класса обіцеобразователь- 
ных учреждений с русским языком обучения] / Н. А. Сторожева. -- 4-е изд. -- Минск: На- 
циональный институт образования, 2010. -- 31 с.: ил. ; 22 см. -- 78060 экз. -- І5ВМ 978-985- 
465-779-0. -- [10-9946] 
УДК 811.161.1'35(075.2-161.1) 
9518. Чепелева, Г. М. Поурочный контроль по русскому языку : 8-й класе : рабочая тет- 
радь : пособие для учаіцихся обіцеобразовательных учреждений : [учимся по новой про- 
грамме] / Г. М. Чепелева. -- Минск: Сэр-Вит, 2010. -- 78, [1] с. ; 20 ем. -- (Школьная про- 
грамма). -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-419-529-2. --- [10-9840] 
УДК 811.161.1(075.3) 
9519. Чепелева, Г. М. Разноуровневый тематический контроль по русскому языку : 
5-й класе : рабочая тетрадь : пособие для учаіцихся обіцеобразовательных учреждений : [учимся 
по новой программе] / Г. М. Чепелева. -- 3-е изд. -- Минск: Сэр-Вит, 2010. -- 31, [П е.; 
20 см. -- (Школьная программа). -- 3100 экз. -- І5ВА 978-985-419-522-3. -- [10-9838] 
УДК 811.161.1(075.3) 
9520. Чепелева, Г. М. Разноуровневый тематический контроль по русскому языку : 
7-й класе : рабочая тетрадь : пособие для учаіцихся обіцеобразовательных учреждений : [учимея 
по новой программе] / Г. М. Чепелева. -- 2-е изд. -- Минск: Сэр-Вит, 2010. -- 44, [І е.; 
20 см. -- (Школьная программа). -- 3100 экз. -- І5ВА 978-985-419-521-6. -- [10-9839] 
УДК 811.161.1(075.3) 


Гл. таксама Хе 9483 


811.161.3 Беларуская мова 


9521. Антонава, Н. У. Беларуская мова : 1-шы клас : рабочы сшытак : дапаможнік для 
вучняў агульнаадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання / Н. У. Антонава, Г. А. Га- 
ляш. -- 2-е выд. -- Мінск: Аверсэв, 2011. -- 62 с.: іл. ; 24 см. -- (Рабочыя сшыткі). -- 
3100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-659-2. --- [10-10410] 

УДК 811.161.3(075.2-161.1) 

9522. Беларуска-англійскі размоўнік З Епеіізр-Ве!агізіап рргазе-босК / [Таварыства 
беларускай мовы ім. Францішка Скарыны ; укладальнік: Кошчанка Уладзімір Аляксанд- 
равіч]. -- Мінск: Артыя Груп, 2010. -- 90, 100 с. сустрэчнай пагінацыі : іл.; 21 см. -- Кніга- 
“перакрутка". -- 200 экз. -- І5ВХ 978-985-6893-32-5. -- [10-10429] 

УДК 811.161.:3'374-111 
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9523. Беларуская лінгвістыка / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы 
і літаратуры ім. Якуба Коласа і Янкі Купалы. -- Мінск : Беларуская навука, 1972- .-- 
24 см. -- І55Х 0320-7552. 

Вып. 65 / [рэдкалегія: А. А. Лукашанец (галоўны рэдактар) і інш.]. -- 2010. -- 165 е.: іл., 
схемы. -- Рэзюме на англійскай мове. --- Бібліяграфія ў канцы артыкулаў, бібліяграфічныя 
спасылкі ў падрадковых заўвагах. -- 130 экз. -- [10-9687] 

УДК 811.161.3'1(082) 

9524. Беларуская мова : 11-ты клас : выкананыя практыкаванні вучэбнага дапаможніка 
“Беларуская мова. 11 клас" аўтараў Г. М. Валочка [і інш. / складальнік А. А. Тарайковіч]. -- 
Мінск: Юнипресе, 2010. -- 252, [1] с. ; 20 см. -- (Серыя "Рыхтуем дамашнія заданні"). -- 
3100 экз. -- І5ВМ 978-985-532-375-5. -- [10-9599] 

УДК 811.161.3(075.3) 

9525. Беларуская мова : практычны дапаможнік для абітурыентаў / Міністэрства 
ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі 
Беларусь ; [аўтар-складальнік: В. А. Кіслая]. -- 2-е выд., выпраўленае. -- Мінск: Акадэмія 
МУС Рэспублікі Беларусь, 2010. -- 127 с. ; 21 см. -- Бібліяграфія: с. 125. -- 100 экз. -- 
І5ВА 978-985-427-638-0. -- [10-9462] 

УДК 811.161.3(075.4) 

9526. Беларуская мова : увесь школьны курс у табліцах / [укладальнік Л. І. Строк]. -- 
Мінск: Юнипресс, 2010. -- 255, [1] е. ; 20 ем. -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-532-376-2. -- 
[10-10113] 

УДК 811.161.3(075.3/.4) 

9527. Беларускі дзяржаўны універсітэт (Мінск). Кафедра сучаснай беларускай мо- 
вы. Працы кафедры сучаснай беларускай мовы / Беларускі дзяржаўны універсітэт, Кафедра 
сучаснай беларускай мовы ; рэдкалегія: А. Я. Міхневіч (адк. рэд.) і інш.]. -- Мінск: РІВШ, 
2004- .- 21 см. 

Вып. 9. -- 2010. -- 127 е.: партр. -- Да 80-годдзя з дня нараджэння прафесара Леаніда 
Іванавіча Бурака. -- Бібліяграфія: с. 119-126 (121 назв.), бібліяграфія ў канцы прац, 
бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах. - 50 экз. -- І5ВА 978-985-500-399-2. --- 
[10-9909] 

УДК 811.161.3(082) 

9528. Валочка, Г. М. Беларуская мова : тэставыя заданні для 7-га класа : дапаможнік 
для вучняў : у 2 ч. / Г. М. Валочка, С. А. Язерская. -- Мазыр : Белы Вецер, 2010-2011. -- 
20 см. -- І5ВМ 978-985-538-107-6. 

Ч. 2.--2011.-- 57, [2] е.-- 613 экз. -- І5ВМ 978-985-538-152-6. -- [10-10353] 

УДК 811.161.3(075.3) 

9529. Грыгор'ева, Л. М. Сучасная беларуская мова : зборнік практыкаванняў : вучэбны 
дапаможнік для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасці "Пачатковая 
адукацыя" / Л. М. Грыгор'ева, Г. Ф. Андарала. -- Мінск : Вышэйшая школа, 2010. -- 
368 с.; 21 см. -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-06-1909-9 (у пер.). - [10-10254] 

УДК 811.161.3(076.1)(075.8) 

9530. Жыліч, Н. А. Беларуская мова : 3-ці клас : тэматычны трэнажор / Н. А. Жыліч, 
А. Г. Казлова. -- 3-е выд. -- Мінск: Аверсэв, 2010. -- 96 с. ; 18 см. -- (Карткі-заданні). -- 
3100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-614-1. -- [10-10329] 


УДК 811.161.3(075.2) 
9531. Казлова, А. Г. Беларуская мова : 4-ты клас : тэматычны трэнажор / А. Г. Казлова. 
--. 3-е выд. -- Мінск: Аверсэв, 2010. -- 128 с.; 18 см. -- (Карткі-заданні). -- 3100 экз. -- 
І5ВА 978-985-529-615-8. -- [10-10330] 
УДК 811.161.3(075.2) 
9532. Канспекты па беларускай мове для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага 
тэсціравання : практыкум для вучняў агульнаадукацыйных устаноў / [складальнік А. В. Ляў- 
ковіч]. -- Мазыр : Белы Вецер, 2011. -- 70, [2] с. ; 29 см. -- (Рыхтуемся да экзамену). -- 
Бібліяграфія: с. 72 (12 назв.). -- 813 экз. -- І5ВМ 978-985-538-145-8. -- [10-10155] 
УДК 811.161.3(075.3) 
9533. Клундук, С. С. Беларуская мова : усе складаныя тэмы : тэорыя і практыкаванні : 
[рыхтуемся да цэнралізаванага тэсціравання] / С. С. Клундук, Н. Р. Якубук. -- Мінск: Авер- 
сэв, 2010. - 111, [1] с.; 20 см. -- (Школьнікам, абітурыентам, навучэнцам). -- Бібліяграфія: 
с. 107-109. -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-533-053-1. -- [10-9443] 
УДК 811.161.3(075.3/.4) 
9534. Клышка, А. К. Пісьмо: [вучэбны дапаможнік для 1-га класа агульнаадукацыйных 
устаноў з беларускай мовай навучання] / Анатоль Клышка. -- 13-е выд. -- Мінск: Народная 
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уключаючы вокладку : іл. ; 22 см. -- 16900 экз. -- 


асвета, 2010. -- 48, [1] с., 
22110-10414] 


І5ВХ 978-985-03-1458-1. 
УДК 811.161.3'35(075.2-161.3) 
9535. Клышка, А. К. Пропісь, І : [вучэбны дапаможнік для 1-га класа агульнаадука- 
цыйных устаноў з беларускай мовай навучання] / Анатоль Клышка. -- 14-е выд. -- Мінск: 
Народная асвета, 2010. -- 40, [1] с., уключаючы вокладку : іл. ; 22 см. -- 16900 экз. -- 
І5ВХ 978-985-03-1456-7. -- [10-10127] 
УДК 811.161.3'35(075.2-161.3) 
9536. Клышка, А. К. Пропісь, 2 : [вучэбны дапаможнік для 1-га класа агульнаадука- 
цыйных устаноў з беларускай мовай навучання] / Анатоль Клышка. -- 13-е выд. -- Мінск: 
Народная асвета, 2010. -- 48, [1] с., уключаючы вокладку : іл. ; 22 см. -- 16900 экз. -- 
І5ВХ 978-985-03-1457-4. -- [10-10126] 
УДК 811.161.3'35(075.2-161.3) 
9537. Красней, В. П. Беларуская мова : тэставыя заданні для 5-га класа: дапаможнік для 
вучняў : у 2 ч. / В. П. Красней, Я. М. Лаўрэль. -- Мазыр: Белы Вецер, 2010-2011. -- 
20 см. -- І5ВА 978-985-538-099-4. 
Ч. 2.--2011.-- 61, [2]е.-- 613 экз. -- І5ВМ 978-985-538-150-2. -- [10-10351] 
УДК 811.161.3(075.3) 
9538. Красней, В. П. Беларуская мова : тэставыя заданні для 6-га класа: дапаможнік для 
вучняў : у 2 ч. / В. П. Красней, Я. М. Лаўрэль. -- Мазыр: Белы Вецер, 2010-2011. -- 
20 см. -- І5ВА 978-985-538-101-4. 
Ч. 2.--2011.-- 34, [П е. -- 613 экз. -- І5ВМ 978-985-538-151-9. -- [10-10352] 
УДК 811.161.:3(075.3) 
9539. Куліковіч, У. І. Беларуская мова : індывідуальны камплект трэніровачных матэ- 
рыялаў для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання : вырыянт Хе І (з каментарыямі), 
варыянт Ме 2 / У. І. Куліковіч. -- Мінск: ТетраСистемс, 2010. -- 16, 4, 4 с.; 23х33 см. -- 
(Пробнае тэсціраванне дома). --- Укладзена ў канверт. -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-536-100-9. 
--. [10-9657] 


УДК 811.161:3(075.3/.4) 
9540. Леванцэвіч, Л. В. Беларуская мова : 27 урокаў з рэпетытарам : дапаможнік для 
падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання / Л. В. Леванцэвіч. -- 2-е выд., перапрацава- 
нае. -- Мінск: Аверсэв, 2010. -- 128 с. ; 20 см. -- (Школьнікам, абітурыентам, навучэнцам). 
-- Бібліяграфія: с. 126 (5 назв.). -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-627-1. -- [10-9444] 
УДК 811.161.3(075.3/.4) 
9541. Пішам па-беларуску : даведнік па арфаграфіі і пунктуацыі з каментарыямі : дапа- 
можнік для агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання / 
[З. І. Бадзевіч 1 інш.]. -- Мінск: Нацыянальны інстытут адукацыі, 2010. - 191 с. ; 20 см. -- 
Аўтары паказаны на адвароце тытульнага л. Аўтары таксама: Валочка Г. М., Кандраценя І. У., 
Кунцэвіч Л. П., Лукашанец А. А. -- 3800 экз. -- І5ВА 978-985-465-750-9. -- [10-9415] 
УДК 811.161.3'35(075.3-161.3-161.1) 
9542. Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі : (Закон Рэспублікі Беларусь 
23 ліпеня 2008 г. Хе 420-3 : прыняты Палатай прадстаўнікоў 24 чэрвеня 2008 г. : адобраны 
Саветам Рэспублікі 28 чэрвеня 2008 г.]. -- Мінск: Акадэмія МУС Рэспублікі Беларусь, 2010. 
2117, [1] е.; 21 ем. -- У надзагалоўку: Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь, 
Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985- 
427-628-1. -- [10-10023] 
УДК 811.161.3'35(083.131) 
9543. Работа над памылкамі : практычны дапаможнік па беларускай мове з нормамі 
ацэнкі ведаў / [укладальнік Баркоўская Наталля Францаўна]. -- Мінск : Кузьма, 2010. -- 
32 с. ; 20 см. -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-453-299-8. --- [10-9386] 
УДК 811.161.3'35(075.3) 
9544. Свірыдзенка, В. І. Беларуская мова : вучэбны дапаможнік для 2-га класа агуль- 
наадукацыйных устаноў з рускай мовай навучання : у 2 ч. / В. І. Свірыдзенка. -- Мінск: На- 
цыянальны інстытут адукацыі, 2010. -- 22 см. -- І5ВІ 978-985-465-727-І (у пер.). 
Ч. 2. --2010.-- 118 е.: іл. -- 97400 экз. -- І5ВМ 978-985-465-772-1. -- [10-9533] 
УДК 811.161.3(075.2-161.1) 
9545. Сучасная беларуская мова : вучэбны дапаможнік для студэнтаў спецыяльнасці 
"Пачатковая адукацыя" ўстаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйшай адукацыі : [у ад- 
паведнасці з новымі правіламі арфаграфіі і пунктуацыі / Л. М. Грыгор'ева і інш.] ; пад агуль- 
най рэдакцыяй Л. М. Грыгор'евай. -- 3-е выд, выпраўленае. -- Мінск: Вышэйшая школа, 
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2010. -- 621, [1] с.; 21 см. -- Аўтары паказаны на адвароце тытульнага л. Аўтары таксама: 
Андарала Г. Ф., Берднік С. К., Гуліцкі М. Ф., Качан В. Г., Міхалевіч А. Г., Мордас Н. Р., 
Шумчык Ф. С. -- Аўтары 2-га выд. таксама: Бурака Н. І., Івашуціч Я. М. -- 2000 экз. -- 
І5ВА 978-985-06-1910-5 (у пер.). -- [10-10250] 
УДК 811.161.3(075.8) 
9546. Хмялеўская, А. У. Тэматычны кантроль па беларускай мове : 5-ты клас : рабочы 
сшытак : дапаможнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі 
навучання : [вучымся па новай праграме] / А. У. Хмялеўская. -- 2-е выд., выпраўленае. -- 
Мінск : Сэр-Вит, 2010. -- 101, [1] с. ; 20 см. -- (Школьная праграма). -- 5100 экз. -- 
І5ВА 978-985-419-512-4. -- [10-9841] 
УДК 811.161.:3(075.3-161.3-161.1) 
9547. Хмялеўская, А. У. Тэматычны кантроль па беларускай мове : 6-ты клас : рабочы 
сшытак : дапаможнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі 
навучання : [вучымся па новай праграме] / А. У. Хмялеўская. -- 2-е выд., выпраўленае. -- 
Мінск: Сэр-Вит, 2010. -- 118 с. ; 20 см. -- (Школьная праграма). -- 5100 экз. -- І5ВМ 978- 
985-419-513-1. -- [10-9842] 
УДК 811.161.:3(075.3-161.3-161.1) 
9548. Хмялеўская, А. У. Тэматычны кантроль па беларускай мове : 7-мы клае : рабочы 
сшытак : дапаможнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі 
навучання : [вучымся па новай праграме] / А. У. Хмялеўская. -- 2-е выд., выпраўленае. -- 
Мінск: Сэр-Вит, 2010. -- 95 с. ; 20 ем. -- (Школьная праграма). -- 5100 экз. -- І5ВМ 978- 
985-419-515-5. -- [10-9843] 
УДК 811.161.:3(075.3161.3-161.1) 
9549. Хмялеўская, А. У. Тэматычны кантроль па беларускай мове : 8-мы клае : рабочы 
сшытак : дапаможнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі 
навучання : [вучымся па новай праграме] / А. У. Хмялеўская. -- 2-е выд., выпраўленае. -- 
Мінск: Сэр-Вит, 2010. -- 93 с.; 20 см. -- (Школьная праграма). -- 5100 экз. -- І5ВМ 978- 
985-419-514-8. -- [10-9844] 
УДК 811.161.3(075.3-161.3-161.1) 
9550. Хмялеўская, А. У. Тэматычны кантроль па беларускай мове : 9-ты клас : рабочы 
сшытак : дапаможнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі 
навучання : [вучымся па новай праграме] / А. У. Хмялеўская. -- Мінск : Сэр-Вит, 2010. -- 
92, [1] с. ; 20 см. -- (Школьная праграма). -- 3100 экз. -- І5ВМ 978-985-419-528-5. -- 
[10-9845] 
УДК 811.161.3(075.3-161.3-161.1) 
9551. Цыбульская, С. І. Беларуская мова : інтэнсіўны курс падрыхтоўкі да тэсці- 
равання і экзамену : [па новых правілах] / С. І. Цыбульская. -- 9-е выд., выпраўленае. -- 
Мінск : ТетраСистемс, [2011]. -- 335 е. ; 20 см. -- Бібліяграфія: с. 332-333 (34 назв.). -- 
3100 экз. -- І5ВМ 978-985-536-124-5. -- [10-10491] 
УДК 811.161.3(075.3/.4) 
9552. Цыбульская, С. І. Дапаможнік па беларускай мове для тых, хто паступае ў ся- 
рэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы / С. І. Цыбульская. -- Мінск: Сэр-Вит, 2010. -- 
238 с.; 20 см. -- (Дамашні настаўнік). -- Бібліяграфія: с. 234-235 (15 назв.). -- 3100 экз. -- 
І5ВА 978-985-419-483-7. -- [10-9964] 
УДК 811.161.3(075.4) 
9553. Шаршнёў, А. В. Беларуская мова. Прафесійная лексіка : вучэбны дапаможнік для 
студэнтаў эканамічных і юрыдычных спецыяльнасцей / А. В. Шаршнёў ; Прыватны інстытут 
кіравання і прадпрымальніцтва. -- Мінск : Прыватны інстытут кіравання і прадпры- 
мальніцтва, 2010. -- 85, [1] с. ; 21 ем. -- Бібліяграфія: с. 84 (14 назв.). -- 500 экз. -- 
І5ВА 978-985-6877-93-6. -- [10-10119] 
УДК 811.161.3'373.46(075.8) 
9554. Шур, В. В. Уласнае імя ў мастацкім тэксце : манаграфія / Васіль Шур ; 
Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Мазырскі дзяржаўны педагагічны універсітэт ім. 
І. П. Шамякіна. -- Мазыр: МзДПУ, 2010. -- 206 с.; 21 см. -- Бібліяграфія: с. 182-194 (196 назв.). 
-- Рэестр прааналізаваных уласных імёнаў, прозвішчаў, мянушак, псеўданімаў, тапонімаў: 
с. 195-206. -- 100 экз. -- І5ВА 978-985-477-396-4. - [10-9465] 
УДК 811.161.3'373.231/.232:821.161.3.09 
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82 Літаратура. Літаратуразнаўства 
821 Мастацкая літаратура на асобных мовах 
821.112.2 Нямецкая літаратура 


9555. Котт, Г. О. Траектория полета сороки “ Ріе Еічерара 4ег ЕІзіег : стихотворения / 
Георг Освальд Котт ; перевод с немецкого Елены Семеновой. -- Минск : Конфидо, 2010. -- 
63 с.: ил. ; 21 ем. -- (Современная немецкая литература). -- Переплет и текст параллельно 
на немецком и русском языках. -- 1000 экз. -- І5ВА 978-985-6777-22-9 (в пер.). - [10-10412] 

УДК 821.112.2-1 


821.161.1(476) Літаратура Беларусі на рускай мове 


9556. Антикян, А. Ф. У каждого своя дорога : повести и рассказы / Александр Антикян, 
Сергей Цыплюк. -- Брест : Брестская типография, 2010. - 121 с.: ил. ; 21 см. -- Из содер- 
жания: повести : Неуловимый Гарик ; Наступление сумерек ; Осиное гнездо. -- 300 экз. -- 
І5ВА 978-985-524-066-3. -- [10-9572] 

УДК 821.161.1(476)-31/-32 

9557. Бессмертная, В. В. Стихи / Валентина Бессмертная, Михаил Нейзвестный. -- 
Минск: В. Хурсик, 2010. - 127 с.: ил.; 20 см. -- Перед выпускными данными авторы: Бес- 
смертная (Кернасовская) Валентина Васильевна, Неизвестный (Кернасовский) Михайл Се- 
менович. -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-6888-48-2. -- [10-10399] 

УДК 821.161.1(476)-1 

9558. Ботяновский, А. Л. Бездна над головой : стихи и поэмы / Афанасий Ботяновский ; 
[автор предисловия Вячеслав Корбут]. -- Минск: Ковчег, 2010. -- 243 с. ; 20 см. -- Из со- 
держания: поэмы : Бездна над головой ; Юг ; Колокол ; Уйти в Солнце ; Без пут. -- 
100 экз. -- І5В 978-985-6950-42-4. --- [10-9960] 

УДК 821.161.1(476)-1 

9559. Быкова, С. А. Откровение позднего лета : сборник стихов и песен / Светлана Бы- 


кова. -- Минск: Смэлток, 2010. -- 159 с. : нотные ил.; 18 см. -- Часть текста на белорус- 
ском языке. -- Содержит циклы: У любви срока давности нет... ; На пороге осени ; Сказал 
мудрец... ; Капельки ; Продкам ; Смешинки ; Стишата ; ...И горят две свечи. -- 100 экз. -- 


І5ВАХ 978-985-6917-73-1 (в пер.). -- [10-10387] 
УДК [821.161.1(476)7821.161.3]-1 
9560. Вениаминов, А. Теория относительности : [роман] / Андрей Вениаминов. --- Брест: 
Альтернатива, 2010. -- 239 с. ; 21 см. -- Перед выпускными данными автор: Вениаминов 
Андрей (Курисюк Андрей Леонидович). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-521-192-2. -- 
[10-9895] 
УДК 821.161.1(476)-31 
9561. Винярский, О. А. Звукоряд : стихотворения / Олег Винярский. -- Минск: 
Кнігазбор, 2010. -- 111 с. ; 14 см. -- Часть текста на белорусском языке. -- 200 экз. -- 
І5ВХ 978-985-6976-37-0. -- [10-10312] 
УДК [821.161.1(476)7821.161.3]-1 
9562. Власов, С. Кремлевский детектив. Красная плоіцадь : [роман] / Сергей Власов. -- 
Минск : Харвест, 2009. --- 319 с.; 21 см. -- 4000 экз. -- В переплете. -- І5ВА 978-985-16- 
6986-4 (ошибоч.). -- [10-9810] 
УДК 821.161.1(476)-31 
9563. Володин, В. Спецназ ВДВ. Гончие смерти : [роман] / Виктор Володин. -- Минск: 
Харвест, 2010. -- 318, [1] с.; 21 ем. -- На титульном л. и переплете: никто, кроме нас!. -- 
4000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-7541-4 (в пер.). -- [10-9780] 
УДК 821.161.1(476)-31 
9564. Володин, В. Спецназ ВДВ. Железный солдат : [роман] / Виктор Володин. -- 
Минск: Харвест, 2009. -- 318, [1] с. ; 21 см. -- На титульном л. и переплете: никто, кроме 
нас!. -- 4000 экз. -- І5ВК 978-985-16-7543-8 (в пер.). -- [10-9781] 
УДК 821.161.1(476)-31 
9565. Вораксо, Л. С. В луче погасшей звезды : рассказы / Лев Вораксо. -- Витебск: Ви- 
тебская областная типография, 2010. - 192 е.: ил.; 20 см. -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-534- 
017-2. -- [10-9442] 
УДК 821.161.1(476)-32 
9566. Воронин, А. Н. Инструктор. Первый класе : [роман] / Андрей Воронин. --- Минск: 
Харвест, 2009. --- 318, [І] с.; 17 см. -- 7000 экз. -- І5ВА 978-985-16-7028-0. - [10-9751] 
УДК 821.161.1(476)-31 
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9567. Воронин, А. Н. Инструктор. Снова в деле : [роман] / Андрей Воронин. -- Минск: 
Харвест, 2010. -- 319 с. ; 17 ем. -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-7030-3 (ошибоч.). -- 
[10-9752] 

УДК 821.161.1(476)-31 

9568. Воронин, А. Н. Инструктор. Схватка с драконом : [роман] / Андрей Воронин. -- 
Минск: Харвест, 2010. -- 319 с.; 21 см. -- (Черный квадрат). -- 5000 экз. -- І5ВА 978-985- 
16-8269-6 (в пер.). -- [10-9779] 

УДК 821.161.1(476)-31 

9569. Воронин, А. Н. Комбат. Антибандит : [роман] / Андрей Воронин, Максим Гарин. 
-- Минск: Харвест, 2009. -- 318, [1] с.; 17 ем. -- 8000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-7711-1. -- 
[10-9761] 

УДК 821.161.1(476)-31 

9570. Воронин, А. Н. Комбат. 8 жизней : [роман] / Андрей Воронин. --- Минск: Харвест, 

2009. -- 319 с. ; 21 см. -- 6000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-7545-2 (в пер.). - [10-9775] 
УДК 821.161.1(476)-31 

9571. Воронин, А. Н. Комбат. Отряд "Антитеррор" : [роман] / Андрей Воронин. -- 
Минск: Харвест, 2010. -- 319 с.; 17 ем. -- 7000 экз. -- І5ВА 978-985-16-7027-3 (ошибоч.). 
-- [10-9762] 

УДК 821.161.1(476)-31 

9572. Воронин, А. Н. Му-му. Бездна Кавказа : [роман] / Андрей Воронин. -- Минск: 
Харвест, 2010. -- 319 с. ; 21 см. -- 5000 экз. -- В переплете. -- І5ВМ 978-985-16-6987-1 
(ошибоч.). -- [10-9777] 

УДК 821.161.1(476)-31 

9573. Воронин, А. Н. Му-му. Витязь : [роман] / Андрей Воронин, Максим Гарин. -- 
Минск: Харвест, 2009. -- 318, [1] с. ; 17 см. -- На обложке указан только 1-й автор. -- 
8000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-7884-2. -- [10-9759] 

УДК 821.161.1(476)-31 

9574. Воронин, А. Н. Му-му. Заброшенная могила : [роман] / Андрей Воронин. -- 

Минск: Харвест, 2010. -- 318, [1 е.; 17 см. -- 7000 экз. -- І5ВІ 978-985-16-8070-8. -- [10-9760] 
УДК 821.161.1(476)-31 

9575. Воронин, А. Н. Му-му. Кровавая линия : [роман] / Андрей Воронин. -- Минск: 
Харвест, 2010. -- 319 е.; 21 см. -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-8267-2 (в пер.). -- [10-9776] 

УДК 821.161.1(476)-31 

9576. Воронин, А. Н. Панкрат. Возвраіцение в небо : [роман] / Воронин Андрей. -- 
Минск : Харвест, 2009. -- 319 с.; 17 см. -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-7883-5. -- 
[10-9763] 


УДК 821.161.1(476)-31 

9577. Воронин, А. Н. Панкрат. Возмездие : [роман] / Воронин Андрей. -- Минск: Со- 
временный литератор, 2009. -- 319 с. ; 17 см. -- Издано при участии ООО "Харвест" 
(Минск). -- 8000 экз. -- І5ВА 978-985-14-1550-8. -- [10-9764] 


УДК 821.161.1(476)-31 
9578. Воронин, А. Н. Слепой. Антикварное золото : [роман] / Андрей Воронин. -- 
Минск : Харвест, 2010. -- 319 с. ; 17 см. -- (Современный российский бестселлер). -- 
9000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-8068-5. -- [10-9753] 
УДК 821.161.1(476)-31 
9579. Воронин, А. Н. Слепой. Глобальный проект : [роман] / Андрей Воронин. --- Минск: 
Современный литератор, 2009. -- 318, [1] с. ; 17 ем. -- (Современный российский бестсел- 
лер). -- 15000 экз. -- І5ВМ 978-985-14-1610-9. -- [10-9757] 
УДК 821.161.1(476)-31 
9580. Воронин, А. Н. Слепой. Масонская касеа : [роман] / Андрей Воронин. -- Минск: 
Харвест, 2010. -- 319 с.; 17 ем. -- (Современный российский бестселлер). -- 9000 экз. -- 
І5ВА 978-985-16-8067-8. -- [10-9755] 
УДК 821.161.1(476)-31 
9581. Воронин, А. Н. Слепой. Метод Нострадамуса : [роман] / Андрей Воронин. -- 
Минск : Харвест, [2010]. -- 319 с. ; 17 ем. -- (Современный российский бестселлер). -- 
11000 экз. -- І5ВХ 978-985-16-7748-7. -- [10-9756] 
УДК 821.161.1(476)-31 
9582. Воронин, А. Н. Слепой. Обратной дороги нет : [роман] / Андрей Воронин. -- 
Минск : Харвест, 2010. -- 351 с. ; 17 см. -- (Современный российский бестселлер). -- 
12000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-7308-3. -- [10-9758] 


УДК 821.161.1(476)-31 
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9583. Воронин, А. Н. Слепой. Один в темноте : [роман] / Андрей Воронин. -- Минск: 
Харвест, 2010. -- 318, [1] е. ; 21 ем. -- (Современный российский бестселлер). -- 7000 экз. 
-- І5ВА 978-985-16-8797-4 (в пер.). - [10-9773] 

УДК 821.161.1(476)-31 

9584. Воронин, А. Н. Слепой. Стройка века : [роман] / Андрей Воронин. -- Минск: 
Харвест, [2010]. -- 318, [1] с. ; 17 см. -- (Современный российский бестселлер). -- 
10000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-7712-8. - [10-9754] 

УДК 821.161.1(476)-31 

9585. Воронин, А. Н. Слепой. Тайная стража : [роман] / Андрей Воронин. -- Минск: 
Харвест, 2010. -- 319 с. ; 21 см. -- (Современный российский бестселлер). -- 7000 экз. -- 
І5ВА 978-985-16-8445-4 (в пер.). -- [10-9774] 

УДК 821.161.1(476)-31 

9586. Воронин, А. Н. Слепой. Черный океан : [роман] / Андрей Воронин. -- Минск: 
Харвест, 2009. --- 319 с. ; 21 см. -- (Современный российский бестселлер). -- 8000 экз. -- 
І5ВХ 978-985-16-7532-2 (в пер.). -- [10-9772] 

УДК 821.161.1(476)-31 

9587. Воронин, А. Н. Слепой. Элегантные оборотни в погонах : [роман] / Андрей Воро- 
нин. --- Минск: Харвест, 2009. -- 319 с.; 21 ем. -- (Современный российский бестселлер). 
--. 8000 экз. -- ІЗВА 978-985-16-7858-3 (в пер.). -- [10-9771] 

УДК 821.161.1(476)-31 

9588. Воронин, А. Н. Спецназовец. Эффект домино : [роман] / Андрей Воронин. -- 
Минск: Харвест, 2010. -- 318, [1] с.; 21 ем. -- 6000 экз. -- І5ВА 978-985-16-8116-3 (в пер.). 
--. [10-9778] 

УДК 821.161.1(476)-31 

9589. Воронов, И. Адский сувенир : роман / Игорь Воронов. -- Минск: Книжный Дом, 
2011. -- 317, [2] с.; 21 см. -- (Выстрел). -- Перед выпускными данными автор: Воронов 
Игорь (Шкатуло Игорь Григорьевич). -- 2050 экз. -- І5ВМ 978-985-17-0222-6 (в пер.). -- 
[10-10486] 

УДК 821.161.1(476)-31 

9590. Воронов, И. Дорога на голгофу : роман / Игорь Воронов. -- Минск: Книжный 
Дом, 2011. -- 383 е. ; 21 ем. -- (Выстрел). -- Перед выпускными данными автор: Воронов 
Игорь (Шкатуло Игорь Григорьевич). -- 2050 экз. -- І5ВАМ 978-985-17-0221-9 (в пер.). -- 
[10-10487] 

УДК 821.161.1(476)-31 

9591. Воронов, И. Ликвидация : роман / Игорь Воронов. -- Минск : Книжный Дом, 
2011. -- 318, [1] с.; 21 ем. -- (Выстрел). -- Перед выпускными данными автор: Воронов 
Игорь (Шкатуло Игорь Григорьевич). -- 2050 экз. -- І5ВАМ 978-985-17-0223-3 (в пер.). -- 
[10-10485] 

УДК 821.161.1(476)-31 

9592. Воронов, И. Фабрика грез : роман / Игорь Воронов. -- Минск: Книжный Дом, 
2011. -- 317, [2] с.; 21 см. -- (Выстрел). -- Перед выпускными данными автор: Воронов 
Игорь (Шкатуло Игорь Григорьевич). -- 2050 экз. -- І5ВАХ 978-985-17-0224-0 (в пер.). -- 
[10-10488] 

УДК 821.161.1(476)-31 

9593. Данилов, С. Б. Пикантный случай : фэнтези-повесть и рассказы / Сергей Данилов. 
-- Минск: В. Хурсик, 2010. -- 305, [1] с. ; 20 ем. --- Из содержания: Пикантный случай : по- 
весть. -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-6888-44-4. - [10-10397] 

УДК 821.161.1(476)-31/-32 

9594. Жабин, В. И. Семнадцатое измерение : избранные стихи / Виктор Жабин. -- 
Минск : Информационно-правовое агентство "Регистр", 2010. -- 207 с.: ил.; 17 см. -- За- 
главие обложки: 17-ое измерение. -- Содержит циклы: В смеіценных мирах ; Водоворот 
мыслей ; Окошко в жизнь; Эхо души ; Рябиновый снег ; Наедине с ночью ; Риски греха. -- 
500 экз. -- І5ВІ 978-985-6937-07-4. -- [10-10386] 

УДК 821.161.1(476)-1 

9595. Жерко, О. Я. Струны души : стихи, очерки / Ольга Жерко. -- Несвиж : Несвиж- 
ская укрупненная типография, 2010. -- 69 с.: ил. ; 22 см. -- Часть текста на белорусском 
языке. -- 70 экз. -- І5ВМ 978-985-6796-52-7 (в пер.). -- [10-10011] 

УДК [821.161.1(476)::821.161.3]-1-[821.161.1(476):821.161.3]-4 

9596. Заболотних, В. А. Мечтатели : [проза] : в 2 кн. / Валерий Заболотних. -- Минск: 
Лазурак, 2010- .-- 20 см. -- І5ВМ 978-985-6260-47-9. 

Кн. 1. -- 2010. -- 259, [1] е. -- 50 экз. -- І5ВК 978-985-6260-46-2. --- [10-9968] 

УДК 821.161.1(476)-3 
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9597. Иванов, Н. В. Имею слово : [стихи] / Николай Иванов. -- Минск: Харвест, 2010. 
--110, [П е.: портр. ; 20 ем. -- (Библиотека Союза писателей Беларуси “ Бібліятэка Саюза 
пісьменнікаў Беларусі). -- Содержит циклы: Дорогами войны ; Я по природе - славянйн ; 
Дохнула нежностью весна ; Поюіцие фонтаны ; Летело мимо вдохновенье... ; Пронизан бо- 
лью... --- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-16-8566-6. -- [10-9508] 

УДК 821.161.1(476)-1 


9598. Иванченко, Н. И. Белая птица : стихи / Нина Иванченко. -- Минск: Беларуская 
навука, 2010. - 62, [1] с. ; 20 ем. -- Содержит циклы: Моя земля ; Нашей жизнью правит 
календарь ; Учитель ; Грустные стихи ; Больные стихи ; Мы ; Разное. -- 150 экз. -- 


І5ВАМ 978-985-08-1183-7. -- [10-9505] 
УДК 821.161.1(476)-1 
9599. Клионский, Б. М. Листает время календарь любви : стихи / Борис Клионский ; 
[автор предисловия Давид Симанович]. --- Витебск : Витебская областная типография, 2010. 
ПІ се. 120 см. -- 50 экз. -- І5ВМ 978-985-534-020-2. -- [10-9441] 
УДК 821.161.1(476)-1 
9600. Котляров, И. Г. Зовуіцая печаль : стихи / Изяслав Котляров. -- Минск: Кнігазбор, 
2010. -- 275 с. : ил. ; 15 ем. -- 225 экз. -- І5ВМ 978-985-6976-35-6 (в пер.). -- 
[10-10308] 
УДК 821.161.1(476)-1 
9601. Макаров, С. Спецназ ФСБ России. Ветры войны : [роман] / Сергей Макаров. -- 
Минск: Харвест, 2010. -- 318, [1] е. ; 21 ем. -- На переплете: отряд специального назначе- 
ния. -- 4000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-7804-0 (в пер.). -- [10-9786] 
УДК 821.161.1(476)-31 
9602. Макаров, С. Спецназ ФСБ России. Мишенью может стать каждый : [роман] / Сер- 
гей Макаров. -- Минск: Харвест, 2010. -- 319 с.; 17 см. -- На обложке: отряд специального 
назначения. -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-7201-7. -- [10-9769] 
УДК 821.161.1(476)-31 
9603. Макаров, С. Спецназ ФСБ России. Мишенью может стать каждый : [роман] / Сер- 
гей Макаров. -- Минск: Харвест, 2009. - 318, [1] е. ; 21 см. -- На переплете: отряд специ- 
ального назначения. -- 4000 экз. -- І5ВА 978-985-16-7200-0 (в пер.). - [10-9788] 
УДК 821.161.1(476)-31 
9604. Макаров, С. Спецназ ФСБ России. Свинцовый рассвет : [роман] / Сергей Мака- 
ров. -- Минск: Харвест, 2010. -- 319 с.; 21 см. -- На переплете: отряд специального назна- 
чения. -- 4000 экз. -- І5ВА 978-985-16-8332-7 (в пер.). -- [10-9784] 
УДК 821.161.1(476)-31 
9605. Макаров, С. Спецназ ФСБ России. Форсаж по-русски : [роман] / Сергей Макаров. 
-- Минск: Харвест, 2010. -- 319 е.; 17 см. -- На обложке: отряд специального назначения. 
7000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-7548-3. -- [10-9768] 
УДК 821.161.1(476)-31 
9606. Макаров, С. Спецназ ФСБ России. Форсаж по-русски : [роман] / Сергей Макаров. 
-- Минск: Харвест, 2009. -- 319 с.; 21 см. -- На переплете: отряд специального назначения. 
4000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-7547-6 (в пер.). -- [10-9785] 
УДК 821.161.1(476)-31 
9607. Макаров, С. Спецназ ФСО России. Душа убийцы : [роман] / Сергей Макаров. -- 
Минск: Харвест, 2009. -- 318, [1] с. ; 21 см. -- На переплете: Федеральная служба охраны 
Российской Федерации. -- 4000 экз. -- І5ВА 978-985-16-7746-3 (в пер.). -- [10-9783] 
УДК 821.161.1(476)-31 
9608. Макаров, С. Спецназ ФСО России. Покушение на пост Хе І : [роман] / Сергей 
Макаров. --- Минск: Харвест, 2010. -- 319 с.; 17 см. -- Перед выпускными данными загла- 
вие: Спецназ ФСО России. Служба безопасности президента. Покушение на пост Ме 1. -- На 
обложке: служба безопасности президента. -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-7540-7. -- 
10-9770] 


УДК 821.161.1(476)-31 
9609. Макаров, С. Спецназ ФСО России. Покушение на пост Хе 1: [роман] / Сергей 
Макаров. --- Минск: Харвест, 2009. -- 319 с. ; 21 см. -- Перед выпускными данными загла- 
вие: Спецназ ФСО России. Служба безопасности президента. Покушение на пост Ме 1. -- На 
переплете: служба безопасности президента. --- 4000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-7539-1 (в пер.). 
-- [10-9782] 


УДК 821.161.1(476)-31 
9610. Макаров, С. Спецназ ФСО России. Разведка боем : [роман] / Сергей Макаров. -- 
Минск: Харвест, 2010. -- 319 с.; 21 см. -- Перед выпускными данными заглавие: Спецназ 
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ФСО России. Служба безопасности президента. Разведка боем. -- На переплете: служба 
безопасности президента. -- 4000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-7797-5 (в пер.). -- [10-9787] 
УДК 821.161.1(476)-31 
9611. Макут, В. Напротив горизонта : стихотворения / Вета Макут. -- Минск: 
Кнігазбор, 2010. -- 103, [1] с. ; 14 см. -- Перед выпускными данными автор: Вета Макут 
(Чижова Светлана Анатольевна). -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-6976-38-7. - [10-10311] 
УДК 821.161.1(476)-1 
9612. Малевич, Е. В. Эксперимент : [новеллы] / Евгений Малевич. -- Минск: Ковчег, 
2010. -- 62, [П с.; 21 ем. -- 200 экз. -- І5ВА 978-985-6950-43-1. -- [10-9959] 
УДК 821.161.1(476)-32 
9613. Малинин, С. Морской спецназ. Звезда героя : [роман] / Сергей Малинин. -- 
Минск: Харвест, 2010. -- 319 с.; 17 см. -- На титульном л. и обложке: где мы - там победа!. 
7000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-8000-5. -- [10-9766] 
УДК 821.161.1(476)-31 
9614. Малинин, С. Морской спецназ. Огненный шторм : [роман] / Сергей Малинин. -- 
Минск: Харвест, 2010. -- 319 с.; 17 см. -- На титульном л. и обложке: где мы - там победа!. 
7000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-7531-5. -- [10-9767] 
УДК 821.161.1(476)-31 
9615. Малинин, С. Морской спецназ. Спас на крови : [роман] / Сергей Малинин. -- 
Минск: Харвест, 2010. -- 318, [1] с.; 17 см. -- На титульном л. и обложке: где мы - там по- 
беда!. -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-985-16-8069-2. --- [10-9765] 
УДК 821.161.1(476)-31 
9616. Придвинские зори : сборник стихов / [редактор-составитель Е. В. Крикливец]. -- 


Витебск : Витебская областная типография, 2010. - 124 с. ; 20 см. -- 100-летию Витебского 
государственного университета им. П. М. Машерова посвяіцается. -- Часть текста на бело- 
русском языке. -- Содержит авторов: Ануфриева Н., Бартош Ю., Беляй Е., Борисевич Т., 


Бородавкина И., Букотина Е., Гардзіёнак В., Гордиенок Е., Дмитриева Н., Зайцева В., Ивано- 
ва А., Карелина И., Карманова О., Крикливец Е., Крываносава Н., Кудрявцева А., Лакетка В., 
Ли Чень, Лисова И., Лукомская В., Мяхоўскі А., Наумова А., Пакетова Я., Пашкевич О., 
Рожков Е., Рожкова Т., Савченко (Дунец) Л., Скородулина Ю., Сюэ Бин, Ткаченко И., Уну- 
ковіч А., Чен Чжиюн, Чепухина Р., Чжан Сяося, Шиман Е., Якимова Я. -- 150 экз. -- 
І5ВА 978-985-534-022-6. --- [10-9986] 
УДК [821.161.1(476)::821.161.3]-1 
9617. Роговин, Й. Я. Копии Дубомора : [стихи, проза] / И. Я. Дубомор. -- Минск: Че- 
тыре четверти, 2010. -- 413, [1] е. ; 21 ем. -- 50 экз. -- І5ВМ 978-985-6981-06-0. -- [10-10093] 
УДК 821.161.1(476)-1/-3 
9618. Соколовская, В. А. Мой стихи : стихотворения / Виктория Соколовская. -- 
Минск: Кнігазбор, 2010. -- 139 с.: ил.; 14 см. -- Содержит циклы: С тобой ; Только тени 
друг друга ; Горький шоколад ; Не вовремя ; За гранью сна ; В рукотворной вязи ; О чем 
модлчат поэты. -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-6976-39-4. -- [10-10310] 
УДК 821.161.1(476)-1 
9619. Стасеня, В. И. Зарницы : [проза] / Вячеслав Стасеня. --- Минск: В. Хурсик, 2010. 
-- 298 с. : портр. ; 20 см. -- Из содержания: Черная роза : драма в 9 картинах. -- 
200 экз. -- І5ВМ 978-985-6888-41-3. -- [10-10392] 
УДК 821.161.1(476)-3 
9620. Фоменкова, И. В. Аромат белого налива : повести и рассказы / Ирина Фоменкова. 
-- Минск: Четыре четверти, 2010. -- 139, [1] с.: ил.; 21 см. -- Содержит повести: Горькая 
ягода ; Аромат белого налива. -- 300 экз. -- І5ВА 978-985-6981-16-9. -- [10-10089] 
УДК 821.161.1(476)-31::821.161.1(476)-32 
9621. Хадиков, А. Х. Ты че?: [стихи, проза] / Андрюха Хадиков, текст ; Вова Зайиченко, 
рисунки. -- Минск: Белпринт, 2010. -- 70 с.: ил.; 22 см. -- 99 экз. -- І5ВМ 978-985-459- 
191-9. -- [10-10079] 
УДК 821.161.1(476)-3-:821.161.1(476)-1 
9622. Шатыренок, Й. С. Банные мадонны : повесть для женіцин и не только... / Ирина 
Шатыренок. --- Минск : Четыре четверти, 2010. -- 187, [1] с. ; 20 ем. -- На титульном л.: 
2-е изд., переработанное и дополненное. --- 300 экз. -- І5ВІЧ 978-985-6981-15-2. --- [10-10088] 
УДК 821.161.1(476)-31 
9623. Шнитко, М. Ф. А ешце был случай... : рассказы / Михайл Шнитко. -- Витебск: 
Витебская областная типография, 2010. - 183 с. ; 18 ем. -- 150 экз. -- І5ВМ 978-985-534- 
021-9. -- [10-10331] 
УДК 821.161.1(476)-32 


100 


9624. ЗМ на все случай жизни. -- Минск: Современная школа, 2010. -- 62, [1] с.; 
20 см. -- (На досуге). -- 5050 экз. -- І5ВМ 978-985-539-077-1. -- [10-9963] 
УДК 821.161.1(476)-7 


Гл. таксама Ме 9629, 9632, 9634 


821.161.3 Беларуская літаратура 


9625. Акудовіч, В. В. Архіпелаг Беларусь : кніга дыялогаў / Валянцін Акудовіч. -- 
Мінск : Галіяфы, 2010. -- 237 с. ; 20 ем. -- (Другі фронт мастацтваў). -- 200 экз. -- 
І5ВА 978-985-6906-36-0. -- [10-9523] 

УДК 821.161.3-83 

9626. Гілевіч, В. Ф. Бязвінныя штучкі: гумар і сатыра / Вячаслаў Гілевіч. -- Барысаў: 
[б. в.], 2010. -- 139с.; 20 ем. -- 35 экз. -- [10-10028] 

УДК 821.161.3-7 

9627. Глобус, А. Новае неба : [вершы] / Адам Глобус. -- Мінск: Галіяфы, 2010. - 191 е.: 
іл. ; 17 ем. -- (Другі фронт мастацтваў). -- Перад выпускнымі данымі аўтар: Глобус Адам 
(Адамчык Уладзімір Вячаслававіч). -- Змяшчае цыклы: Парк ; Скрыжаванне ; Вершы : пра 
каханне, пра п'янства і смерць ; Новыя вершы. -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-6906-41-4. -- 
[10-10324] 

УДК 821.161.3-1 

9628. Гурскі, В. Р. Цяжкая дарога : апавяданні / Васіль Гурскі. -- Мінск : Чатыры 
чвэрці, 2010. -- 158, [1] е. ; 20 см. -- (Дзеці вайны). -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-6981-13-8. 
--. [10-10091] 

УДК 821.161.3-32 

9629. Званы памяці : [вершы : калектыўны зборнік / Літаратурнае аб'яднанне "На- 
тхненне" ; редакционный совет: В. А. Леви - руководитель і інш.]. -- Барысаў : [б. в.], 2009. 
239 с.: іл.; 21 см. -- Прысвячаецца 65-годдзю вызвалення Беларусі і г. Барысава ад ня- 
мецка-фашысцкіх захопнікаў. --- Частка тэксту на рускай мове. -- Змяшчае аўтараў: Анку- 
динова В., Багдановіч Л., Барковский П., Борисов В., Ветрова А., Волосевич Л., Гладышева Н., 
Гузеева Р., Дегтерова Е., Демидов В., Денисюк С., Заремба [г. зн. Зарембо] Р., Зіненка Т., 
Кузмич Н., Леви В., Левша А., Лисова А., Лопошич А., Мозгов А., Молчанская Л., Овчинни- 
ков Ю., Подашевская Р., Пузонайте Ю., Рубинчик Р., Рудик В., Чайко Н., Чернышевский В., 
Чичилова В. -- 300 экз. -- [10-10027] 

УДК [821.161.3::821.161.1(476)]-1 

9630. Лягчылаў, А. К. Астравы шчасця : песні / Аляксандр Лягчылаў. -- Мінск : Мас- 
тацкая літаратура, 2010. -- 69, [1] е.: іл. ; 20 см. -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-02-1231-3. -- 
[10-10115] 

УДК 821.161.3-1 

9631. Мяцеліца, Г. Г. Радуніца : паэзія / Генадзь Мяцеліца. -- Мінск: Смэлтак, 2010. -- 
90, [4] с. ; 21 см. -- 100 экз. -- І5ВА 978-985-6917-75-5. -- [10-10390] 

УДК 821.161.3-1 

9632. Паэзія, 2010 : [калектыўны зборнік / рэдкалегія: М. М. Трафімчук (заснавальнік, 


укладальнік і галоўны рэдактар) і інш.]. -- Мінск: Смэлтак, 2010- . -- 21 ем. -- (Гоман. 
Сучасная літаратура Беларусі). 
Т. 1. -- 2010. -- 428, [4] е. : партр., фат. -- Частка тэксту на рускай мове. -- Змяшчае 


аўтараў: Багдановіч Л., Балашов А., Болдовский Н., Боянков П., Буланый А., Велитченко Л., 
Влади Л., Гарай А., Гетманчук У., Григорович Я., Гучок Я., Дарафееў Я., Домнич В., Дра- 
гун Г., Дудка С., Евдакова Т., Ермоленко М., Завея Л., Загурская Г., Зарембо Р., Кейта- 
Станкевич Т., Комков М., Концевой Г., Кусько С., Лагун В., Лебедева Я., Лесник К., Леташ- 
кова Е., Лопошич А., Лятыцкая А., Мамякова Н., Марцинкевич Д., Матусевіч Л., Молчан- 
ская Л., Мяделец Н., Мяцеліца Г., Пальто О., Парчук Н., Пасынкова Л. (Эмилия), Попова Н., 
Прокопенко О., Пурвин В., Пусов Г., Рамашка В., Родионов А., Саганович И., Сакута З., Се- 
ливерстова Т., Семенов А., Середин А., Советная Н., Станевич П., Станкевич Н., Старынскі В., 
Терентьев С., Тонкавіч М., Феоктистов Д., Харченко В., Хоробрый А., Цеханович В., 
Чайко Л., Чарная С., Шушко-Кондратович С., Яскевич Б. -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-6917- 
76-2 (у пер.). -- [10-10394] 
УДК [821.161.3::821.161.1(476)]-1 
9633. Прохарчык, А. П. Каб лятаць - трэба мець крылы : вершы / А. П. Прохарчык. -- 
Мінск : [б. в.], 2010. -- 201 с.; 20 см. -- На тытульным л. і вокладцы: т. 12. -- 100 экз. -- 
І5ВА 978-3245-21456-2 (памылк.). -- [10-9376] 
УДК 821.161.3-1 
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9634. Раманчук, І. М. Святло матулі : вершы, вершы-песні / І. М. Раманчук. -- Мінск: 
Чатыры чвэрці, 2010. -- 170, [5] с. ; 21 см. -- Частка тэксту на рускай мове. -- Змяшчае 
цыклы : Святло матулі ; Старонку родную гукаю. -- 500 экз. -- І5ВА 978-985-6981-08-4 
(у пер.). -- [10-10086] 

УДК [821.161.3::821.161.1(476)]-1 

9635. Шах, С. М. Малітваспеў : вершы і вянкі санетаў / Соф'я Шах. -- Мінск: Кніга- 
збор, 2010. - 167 с.; 15 см. -- 225 экз. -- І5ВІМ 978-985-6976-34-9 (у пер.). -- [10-10309] 

УДК 821.161.3-1 


9636. Козлов, А. Минск и ворон, Париж и призрак : сборник произведений / Анатоль 
Козлов. --- Минск: Літаратура і Мастацтва, 2010. --- 269, [2] с. : ил. ; 22 ем. -- Перед выпу- 


скными данными автор: Козлов Анатоль (Козлов Анатолий Сергеевич). -- Из содержания: 
романы : Юргон ; Минск и ворон, Париж и призрак ; Дети ночи: повесть. -- Содержит пере- 
водчиков с белорусского: Ждан О., Ковалев В., Шевлякова И., Яковенко Н. -- 1000 экз. -- 


ІЗВІ 978-985-6941-71-2 (в пер.). -- [10-10418] 
УДК 821.161:3-31/-32 


Гл. таксама Хе 9559, 9561, 9595, 9616, 9692 


821.162.1 Польская літаратура 


9637. Шымборска, В. Двукроп'е “ РулікгорекК: вершы / Віслава Шымборска ; [пераклад 

з польскай мовы Ніны Мацяш]. -- Мінск: Про Хрысто, 2010. -- 71 с.; 19 см. -- Вокладка 

паралельна на беларускай і польскай мовах. --- Частка тэксту паралельна на польскай і бела- 
рускай мовах. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-6825-19-7. -- [10-10411] 

УДК 821.162.1-1 


821-93 Мастацкая літаратура для дзяцей і юнацтва 
(Пазнавальная літаратура для дзяцей і юнацтва гл. 087.5) 


9638. Аленушка и Лиса : [русская народная сказка : для дошкольного и младшего 
школьного возраста] / художник Е. М. Дидковская. -- Минск : Минская фабрика цветной 
печати, 2010. -- 16 с.: цв. ил.; 24 см. -- 10000 экз. -- І5ВА 978-985-454-549-3. -- [10-10234] 

УДК 821.161.1-93 

9639. Андерсен, Х. К. Лучшие сказки / Ханс Кристиан Андерсен ; [составитель Сергей 
Кузьмин ; перевод с датского Анны и Петра Ганзен] ; иллюстрациий Виктора Чайчука. -- 
Минск: Книжный Дом, 2011. -- 286, [1] е., [16] л. ил. : ил., портр. ; 27 ем. -- 3730 экз. -- 
І5ВА 978-985-17-0215-8 (в пер.). -- [10-9615] 

УДК 821.113.4-93 

9640. Андерсен, Х. К. Сказки / Ханс Кристиан Андереен ; [составитель Сергей Кузьмин ; 
перевод с датского Анны и Петра Ганзен] ; иллюстрациий Виктора Чайчука. -- Минск: 
Книжный Дом, 2011. -- 286, [1] с., [16] л. ил. : ил., портр.; 27 см. -- На авантитуле: мастера 
сказки. -- 3730 экз. -- І5ВМ 978-985-17-0216-5 (в пер.). -- [10-9616] 

УДК 821.113.4-93 

9641. Бианки, В. В. Красная горка / В. Бианки ; художник Андрей Хворик. -- Минск: 
Современная школа, 2010. -- 14, [1] с. : цв. ил. ; 29 см. -- (Страна сказок). -- Издано при 
участии ООО "ЮниверсПресс" (Минск). -- 8000 экз. -- І5ВМ 978-985-513-978-3. - [10-10164] 

УДК 821.161.1-93 

9642. Бианки, В. В. Кукушонок / В. Бианки ; [(художники: Ю. Струков, А. Хворик]. -- 
Минск: Современная школа, 2010. -- [16] е. : цв. ил. ; 29 см. -- (Страна сказок). --- Издано при 
участии ООО "ЮниверсПресс" (Минск). -- 8000 экз. -- І5ВМ 978-985-513-984-4. -- [10-10166] 

УДК 821.161.1-93 

9643. Бианки, В. В. Мышонок Пик / В. Бианки ; [художник Ю. Струков]. -- Минск: 
Современная школа, 2010. - 13, [4] е., включая обложку : цв. ил. ; 29 см. -- (Страна сказок). 
--. Издано при участий ООО "ЮнивереПресе" (Минск). -- 8000 экз. -- ІВА 978-985-513- 
980-6. - [10-10167] 

УДК 821.161.1-93 

9644. Бианки, В. В. Первая охота / В. Бианки ; [художник А. Хворик]. -- Минск: Со- 
временная школа, 2010. - 14, [2] е. : цв. ил. ; 29 см. -- (Страна сказок). --- Издано при уча- 
стий ООО "ЮниверсПресс" (Минск). -- 8000 экз. -- І5ВМ 978-985-513-985-1. -- [10-10163] 

УДК 821.161.1-93 
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9645. Волшебные сказки : [русские народные и французская сказки : для дошкольного 
и младшего школьного возраста] / художник Дидковская Е. М. -- Минск: Минская фабрика 
цветной печати, 2010. - 70, [1] е. : цв. ил.; 25 см. -- (Веселая семейка. Новая). --- Содержит 
автора: Перро Ш. -- 10750 экз. -- І5ВМ 978-985-454-529-5 (в пер.). - [10-10241] 
УДК [821.161.1-:821.133.1]-93 
9646. Жил-был Пес : [украйнская народная сказка : для дошкольного и младшего 
школьного возраста] / художник Дидковская Е. М. --- Минск : Минская фабрика цветной пе- 
чати, 2010. -- 16 е.: цв. ил.; 24 см. -- 10000 экз. -- І5ВМ 978-985-454-561-5. - [10-10238] 
УДК 821.161.2-93 
9647. Киплинг, Р. Откуда взялись броненосцы / Редьярд Киплинг ; (перевод: Е. М. Чистяко- 
ва-Вэр ; художники: С. Мухачева, О. Гаркуша ; адаптация перевода: Т. А. Зарицкая]. -- 
Минск: Современная школа, 2010. - 14, [3] е., включая обложку : цв. ил. ; 29 см. -- (Страна 
сказок). -- Издано при участии ООО "ЮниверсПресе" (Минск). -- 8000 экз. -- І5ВА 978- 
985-513-979-0. - [10-10165] 
УДК 821.111-93 
9648. Киплинг, Р. Откуда у Верблюда горб / Редьярд Киплинг ; (перевод: Е. М. Чистя- 
кова-Вэр ; художники: С. Мухачева, О. Гаркуша, И. Баранов ; адаптация перевода: Т. А. Зариц- 
кая]. -- Минск: Современная школа, 2010. - [17] с., включая обложку : цв. ил. ; 29 см. -- 
(Страна сказок). -- Издано при участии ООО "ЮниверсПресс" (Минск). -- 8000 экз. -- 
І5ВА 978-985-513-981-3. -- [10-10170] 
УДК 821.111-93 
9649. Киплинг, Р. Почему у Слоненка длинный хобот / Р. Киплинг ; (перевод: Е. М. Чистяко- 
ва-Вэр ; художники: С. Мухачева, О. Гаркуша ; адаптация перевода: Т. А. Зарицкая]. -- 
Минск: Современная школа, 2010. -- 15, [3] е., включая обложку : цв. ил. ; 29 см. -- (Страна 
сказок). -- Издано при участии ООО "ЮниверсПресе" (Минск). -- 8000 экз. -- І5ВА 978- 
985-513-983-7. -- [10-10169] 
УДК 821.111-93 
9650. Киплинг, Р. Рикки-Тикки-Тави / Р. Киплинг ; (перевод: Е. М. Чистякова-Вэр ; ху- 
дожники: С. Мухачева, О. Гаркуша ; адаптация перевода: Т. А. Зарицкая]. -- Минск: Со- 
временная школа, 2010. - 16, [2] е., включая обложку : цв. ил. ; 29 см. -- (Страна сказок). -- 
Издано при участиий ООО “"ЮнивереПресс" (Минск). -- 8000 экз. -- ІВА 978-985-513-982-0. 
--. [10-10168] 
УДК 821.111-93 
9651. Колобок : [русская народная сказка : для дошкольного и младшего школьного 
возраста] / художник Дидковская Е. М. -- Минск: Минская фабрика цветной печати, 2010. 
-- 16 с.: цв. ил. ; 24 ем. -- 10000 экз. -- І5ВМ 978-985-454-555-4. -- [10-10232] 
УДК 821.161.1-93 
9652. Короленко, В. Г. В дурном обіцестве : повести, рассказы, письма : [для старшего 
школьного возраста] / В. Г. Короленко ; [составитель Ю. В. Патюпо]. -- Минск: Мастацкая 
літаратура, 2010. -- 364, [2] с. ; 22 ем. -- (Школьная библиотека). -- Примечания: 
с. 356-365. -- Из содержания: В дурном обіцестве : повесть. -- В книге также: Рассказы 
Вял. Короленко / Д. С. Мережковский. -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-02-1227-6. -- І5ВМ 978- 
985-02-12-1227-6 (ошибоч.). -- [10-10276] 
УДК 821.161.1-93 
9653. Котофей Иванович : сказки о животных : [русские народные сказки : для дошко- 
льного и младшего школьного возраста / составление и обработка Сергея Кузьмина] ; ху- 
дожники Виктор и Алиса Чайчук. -- Минск: Книжный Дом, 2011. -- 62, [1] с. : цв. ил.; 
30 см. -- (Золотые сказки). -- 8310 экз. -- І5ВА 978-985-17-0235-6 (в пер.). -- [10-10223] 
УДК 821.161.1-93 
9654. Лиса, Заяц и Петух : [русская народная сказка : для дошкольного и младшего 
школьного возраста]. -- Минск : Минская фабрика цветной печати, 2010. - 16, [2] е., вклю- 
чая обложку : цв. ил. ; 24 см. -- 10000 экз. -- І5ВА 978-985-454-564-6. -- [10-10237] 
УДК 821.161.1-93 
9655. Лисичка-судья : [украйнская народная сказка : для дошкольного и младшего 
школьного возраста] / художник Дидковская Е. М. --- Минск : Минская фабрика цветной пе- 
чати, 2010. -- 16 е.: цв. ил.; 24 см. -- 10000 экз. -- І5ВМ 978-985-454-554-7. - [10-10231] 
УДК 821.161.2-93 
9656. Лучшие сказки : [для дошкольного и младшего школьного возраста] / художник 
Дидковская Е. М. --- Минск : Минская фабрика цветной печати, 2010. - 70, [1 е.: цв. ил. ; 25 ем. 
-- (Веселая семейка. Новая). --- Содержит авторов: Андерсен Г. Х., братья Гримм, Мамин- 
Сибиряк Д. Н., Перро Ш. -- 10750 экз. -- І5ВХ 978-985-454-530-1 (в пер.). -- [10-10227] 
УДК 821(100)-93 
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9657. Маша и Медведь : русские народные сказки : [для дошкольного и младшего 
школьного возраста / составление Сергея Кузьмина] ; художники Виктор Чайчук и Алек- 
сандр Ткачук ; [в обработке С. В. Кузьмина и А. Н. Толстого]. -- Минск: Книжный Дом, 
2011. -- 62, [1]е.: цв. ил. ; 30 см. -- (Золотые сказки). -- 8310 экз. -- І5ВМ 978-985-17-0236-3 
(в пер.). -- [10-10226] 

УДК 821.161.1-93 

9658. Маяковский, В. В. Что такое хорошо и что такое плохо? : [для дошкольного и 
младшего школьного возраста] / В. Маяковский ; [художник К. В. Остахов]. -- Минск: Сказ, 
2010. -- [14] с., включая обложку : цв. ил. ; 20 см. -- (Серия "Моя любимая книжка"). -- 
10000 экз. -- І5ВМ 978-985-400-693-2. -- [10-10401] 

УДК 821.161.1-93 

9659. Морозке : [русская народная сказка : для дошкольного и младшего школьного 
возраста] / художник Дидковская Е. М. -- Минск: Минская фабрика цветной печати, 2010. 
-- 16 с.: цв. ил. ; 24 см. -- 10000 экз. -- І5ВІМ 978-985-454-562-2. -- [10-10240] 

УДК 821.161.1-93 

9660. Мужик и Медведь. Лисичка судья. Петушок и два мышонка : [русская и укра- 
инские сказки : для дошкольного и младшего школьного возраста] / художник Е. М. Дидков- 
ская. --- Минск: Минская фабрика цветной печати, 2010. -- 48, [1] е. : цв. ил. ; 30 ем. -- (Ве- 
селая семейка). -- 10000 экз. -- І5В 978-985-454-570-7 (в пер.). - [10-9601] 

УДК [821.161.2::821.161.1]-93 

9661. Репка : [русская народная сказка : для дошкольного и младшего школьного Воз- 
раста]. -- Минск: Минская фабрика цветной печати, 2010. -- [18] с., включая обложку : цв. 
ил. ; 24 см. -- 10000 экз. -- І5ВМ 978-985-454-553-0. -- [10-10230] 

УДК 821.161.1-93 

9662. Три медведя : [английская сказка : для дошкольного и младшего школьного воз- 
раста] / художник Дидковская Е. М. -- Минск : Минская фабрика цветной печати, 2010. -- 
16 с.: цв. ил.; 24 см. -- 10000 экз. -- І5ВА 978-985-454-560-8. -- [10-10239] 

УДК 821.111-93 

9663. Три поросенка : [английская сказка : для дошкольного и младшего школьного 
возраста]. -- Минск : Минская фабрика цветной печати, 2010. -- 16 с. : цв. ил. ; 24 см. -- 
10000 экз. -- І5ВМ 978-985-454-565-3. -- [10-10236] 

УДК 821.111-93 

9664. Читаем сами. Кот и Мышь : [русская народная сказка : для дошкольного и 
младшего школьного возраста] : текст адаптирован для начинаюіцих читателей / [художник 
Л. М. Михайленко]. -- Минск: Сказ, 2010. -- [10] с., включая обложку : цв. ил. ; 20 см. -- 
(Серия "Моя любимая книжка"). -- 10000 экз. -- І5ВА 978-985-400-688-8. - [10-10402] 

УДК 821.161.1-93 

9665. Читаем сами. Переполох : [русская народная сказка : для дошкольного и младше- 
го школьного возраста] : текст адаптирован для начинаюіцих читателей / [художник Е. Б. Бело- 
зерцева]. --- Минск : Сказ, 2010. -- [10] с., включая обложку : цв. ил. ; 20 см. -- (Серия "Моя 
любимая книжка"). -- 10000 экз. -- І5ВМ 978-985-400-689-5. --- [10-10403] 

УДК 821.161.1-93 

9666. Читаем сами. Про Сверчка : [английская народная сказка : для дошкольного и 
младшего школьного возраста] : текст адаптирован для начинаюіцих читателей / [художник 
Л. М. Михайленко]. -- Минск: Сказ, 2010. -- [10] с., включая обложку : цв. ил. ; 20 см. -- 
(Серия "Моя любимая книжка"). -- 10000 экз. -- І5ВМ 978-985-400-690-1. --- [10-10404] 

УДК 821.111-93 

9667. Читаем сами. Рыжая курочка : [английская народная сказка : для дошкольного и 
младшего школьного возраста] : текст адаптирован для начинаюіцих читателей / [художник 
Е. Б. Белозерцева]. -- Минск: Сказ, 2010. -- [10] с., включая обложку : цв. ил. ; 20 см. -- 
(Серия "Моя любимая книжка"). -- 10000 экз. -- І5ВМ 978-985-400-691-8. --- [10-10406] 

УДК 821.111-93 

9668. Читаем сами. Умей обождать : [русская народная сказка : для дошкольного и 
младшего школьного возраста] : текст адаптирован для начинаюіцих читателей ; [художник 
К. В. Остахов]. -- Минск: Сказ, 2010. -- [10] е., включая обложку : цв. ил. ; 20 см. -- (Серия 
"Моя любимая книжка"). -- 10000 экз. -- І5ВА 978-985-400-692-5. --- [10-10405] 

УДК 821.161.1-93 


821.161.1(476)-93 Літаратура Беларусі на рускай мове 


9669. Ганаго, Б. А. Будем как дети : семейные вечера : [для среднего школьного возрас- 
та] / Борис Ганаго ; [(иллюстрации: Светлана Михадюк]. -- Минск: Братство в честь святого 
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Архистратига Михайла в г. Минске Минской епархии Белорусской Православной Церкви, 
2010. -- 287 е.: ил.; 21 см. -- 7777 экз. -- І5ВІ 978-985-6978-03-9 (в пер.). - [10-10374] 
УДК 821.161.1(476)-93 
9670. Новогодние приключения, 2011 / [автор текста М. А. Деревянко ; художник 
П. В. Орловский]. -- Минск : Белорусский Дом печати, [2011]. -- 31 е.: цв. ил.; 24 см. -- 
41000 экз. -- І5ВА 978-985-6587-91-0. -- [10-10228] 
УДК 821.161.1(476)-93 
9671. Под одним солнцем : [стихи и рассказы : для детей / составители: В. Е. Мостов- 
лянская и др.]. -- Минск: Попурри, 2010. -- 47 с. : цв. ил. ; 30 см. -- Составители также: 
Некрашевич М. А., Селиванов А. В., Шадурский В. Г., Шмагаревская С. В. -- Часть текста 
на белорусском языке. -- 1000 экз. -- І5ВА 978-985-15-1246-7. -- [10-10148] 
УДК [821.161.1(476)7821.161.3]-93 
9672. Севивончик : приложение к альманаху детского творчества "Севивон" / Еврей- 
ское культурное обіцество "Эмуна" ; [редактор-составитель: В. Л. Лясковский]. -- Минск: 
В.И.З.А. ГРУПП, 2010. -- 35 с.: ил.; 20 см. -- 100 экз. -- [10-9690] 
УДК 821.161.1(476)-93773/76.077-053.2(И411.16) 
9673. Чистякова, М. Б. Чистоговорки. Жи-ши-фа-...: [для дошкольного и младшего 
школьного возраста] / Мария Чистякова ; [художник О. Л. Почицкая]. --- Минск: Сказ, 2010. 
-- [10] е., включая обложку : цв. ил. ; 20 см. -- (Серия “Моя любимая книжка"). -- 10000 экз. 
-- І5ВА 978-985-400-687-1. -- [10-10407] 
УДК 821.161.1(476)-93 


9674. Чистякова, М. Б. Чистоговорки. Ла-ла-ла-... : [для дошкольного и младшего 
школьного возраста] / Мария Чистякова ; [художник О. Л. Почицкая]. -- Минск: Сказ, 2010. 
-- [10] е., включая обложку : цв. ил. ; 20 см. -- (Серия “Моя любимая книжка"). -- 10000 экз. 


--І5ВА 978-985-400-686-4. -- [10-10408] 
УДК 821.161.1(476)-93 


9675. Чистякова, М. Б. Чистоговорки. Ро-ры-ра-... : [для дошкольного и младшего 
школьного возраста] / Мария Чистякова ; [художник О. Л. Почицкая]. -- Минск: Сказ, 2010. 
-- [10] е., включая обложку : цв. ил. ; 20 см. -- (Серия “Моя любимая книжка"). -- 10000 экз. 


-- І5ВА 978-985-400-685-7. -- [10-10409] 
УДК 821.161.1(476)-93 


821.161.3-93 Беларуская літаратура 


9676. Беларускія байкі : зборнік : [для старэйшага школьнага ўзросту / укладанне і 
прадмова Юрыя Пацюпы]. -- Мінск: Мастацкая літаратура, 2010. -- 309, [1] с. ; 22 см. -- 
(Школьная бібліятэка). -- Змяшчае аўтараў: Абуховіч А., Багдановіч М., Багушэвіч Ф., 
Быліна Я., Валасевіч Э., Вяршынін М., Галубок У., Гарун А., Дзяргай С., Дубоўка У., Звонак А., 
Ініцкі У., Клімковіч М., Колас Я., Корбан У., Крапіва К., Купала Я., Ластоўскі В., Лейка К., 
Правасуд У., Рудніцкі Д., Скрыпка М. -- 17119 экз. -- І5ВА 978-985-02-1230-6 (у пер.). -- 
[10-9886] 

УДК 821.161.3-93 

9677. Клышка, А. А. Даравальная нядзеля : вершы / Алесь Клышка ; [аўтар уступнага 
артыкула Сяргей Чыгрын]. -- Мінск: Смэлтак, 2010. -- 50 с.: іл. ; 20 ем. -- 300 экз. -- 
І5ВА 978-985-6917-77-9. -- [10-10396] 

УДК 821.161.3-93 

9678. Сынок-з-кулачок : беларуская народная казка : [для дашкольнага ўзросту / мастак 
Алена Каравай-Лойка]. -- Мінск : Мастацкая літаратура, 2010. - 3, [20] с. : каляр. іл.; 22 
см. -- (Казка за казкай). -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-985-02-1178-1. -- [10-9403] 

УДК 821.161.3-93 

9679. Цётка. Выбраныя творы : [для старэйшага школьнага ўзросту] / Цётка. --- Мінск: Мас- 
тацкая літаратура, 2010. -- 196, [1] с. ; 22 ем. -- (Школьная бібліятэка). -- Перад выпуск- 
нымі данымі аўтар: Цётка (Алаіза Сцяпанаўна Пашкевіч). --- Змест: раздзелы: Паэзія ; Проза ; 
Чытанкі для дзяцей ; Публіцыстыка. -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-02-1228-3. -- 
[10-10275] 

УДК 821.161.3-93 

9680. Якімовіч, А. М. Каб мама ўсміхалася : апавяданні, казкі, смяшынкі : [для мало- 
дшага школьнага ўзросту] / А. М. Якімовіч ; [мастак У. С. Пашчасцеў]. -- Мінск: Народная 
асвета, 2010. -- 119, [1] с.: каляр. іл. ; 24 см. -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-985-03-1414-7. -- 
[10-9686] 

УДК 821.161.3-93 
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9681. Как Лиса Волка судила : [белорусская народная сказка : для дошкольного и 
младшего школьного возраста] / художник Е. М. Дидковская. -- Минск : Минская фабрика 
цветной печати, 2010. -- 16 с.: цв. ил.; 24 см. -- 10000 экз. -- ІЗВМ 978-985-454-563-9. -- 
[10-10235] 

УДК 821.161.3-93 

9682. Кот и Пес: [белорусская народная сказка : для дошкольного и младшего школьно- 
го возраста] / художник Дидковская Е. М. -- Минск : Минская фабрика цветной печати, 
2010. -- 16е.: цв. ил.; 24 см. -- 10000 экз. -- І5ВМ 978-985-454-552-3. -- [10-10233] 

УДК 821.161.3-93 

9683. Кот и Пес. Легкий хлеб. Как Лиса Волка судила : белорусские народные сказки : 
[для дошкольного и младшего школьного возраста] / художник Е. М. Дидковская. -- Минск: 
Минская фабрика цветной печати, 2010. -- 48, [1] с. : цв. ил. ; 30 см. -- (Веселая семейка). -- 
10000 экз. -- І5ВК 978-985-454-528-8 (в пер.). -- [10-9602] 

УДК 821.161.3-93 


Гл. таксама Хе 9671 


821.0 Тэорыя літаратуры. Вывучэнне літаратуры. Літаратурная тэхніка 


9684. Харошка, Г. П. Літаратура краін Балтыі (ХІХ-ХХ стст.) : вучэбна-метадычны 
комплекс для студэнтаў-філолагаў па спецыяльнасці 1-2] 05 01 "Беларуская філалогія" / 
Г. П. Харошка ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Віцебскі дзяржаўны універсітэт 
ім. П. М. Машэрава, Кафедра беларускай літаратуры. -- Віцебск : ВДУ, 2010. - 115 с.; 21 см. 
-- Бібліяграфія ў тэксце. -- 80 экз. -- І5ВА 978-985-517-229-2. -- [10-9479] 

УДК [821.172/.174:821.511.113].09"18/19'(075.8) 


9685. Воропаева, В. С. Литературное чтение : учебник для 2-го класса обіцеобразова- 
тельных учреждений с русским языком обучения : в 2 ч. / В. С. Воропаева, Т. С. Куцанова. 
г. 2-е изд. -- Минск: Национальный институт образования, 2010- .-- 22 см. -- Заглавие 
1-го изд.: Радуга. -- І5ВХ 978-985-465-787-5 (в пер.). 

Ч. 1.-- 2010. -- 135 е.: ил. -- 97200 экз. -- І5ВМ 978-985-465-788-2. -- [10-10132] 

УДК 821(100).09(075.2-161.1) 

9686. Оксенчук, А. Е. Зарубежная детская литература : учебно-методическое пособие : 
[для студентов] / А. Е. Оксенчук ; Министерство образования Республики Беларусь, Витеб- 
ский государственный университет им. П. М. Машерова, Кафедра начального и дошкольно- 
го образования. --- Витебск : ВГУ, 2010. -- 69 с.; 21 см. -- Бияблиография: с. 69 (15 назв.), 
библиография в конце практических занятий. -- 100 экз. -- І5ВА 978-985-517-198-1. -- 
І5ВХ 978-985-517-986-1 (ошибоч.). -- [10-9471] 

УДК 821(1-87).09-93(075.8) 

9687. Русакович, Н. В. "Все в жертву памяти твоей..." : А. С. Пушкин в школе: учебно- 
методическое пособие / Н. В. Русакович. -- Минск : Адукацыя і выхаванне, 2010. -- 
263 с.: ил.; 22 см. -- Перед выпускными данными автор: Русакович Нина Васильевна (Ко- 
ленчикова Нина Васильевна). -- 700 экз. -- І5ВМ 978-985-471-361-8. -- [10-9413] 

УДК [821.161.1.09:929Пушкин](075.3) 

9688. Сержанов, Г. А. Во всем дойти до совершенства : жизнь и творчество М. Ю. Лермон- 
това / Г. А. Сержанов, М. Н. Рыжук. -- Минск: А. Н. Вараксин, 2010. -- 278, [1] е.; 
21 см. -- Библиография: с. 277-278 (21 назв.). -- 160 экз. -- І5ВМ 978-985-6986-06-5. -- 
[10-9714] 

УДК 821.161.1.09:7929Лермонтов 


821.161.3.0 Беларуская літаратура 


9689. Беларускае літаратуразнаўства : навукова-метадычны зборнік / Беларускі дзяр- 


жаўны універсітэт ; [рэдакцыйная рада: Л. Д. Сінькова (галоўны рэдактар) і інш.]. -- Мінск, 
2005- .- 21 см. -- Заснаваны ў 2003 г. -- І55М 1995-1876. 
Вып. 8. -- БДУ : Паркус плюс, 2010. -- 152 с. -- Частка тэксту на англійскай мове. -- 


Бібліяграфія ў канцы матэрыялаў. -- 100 экз. -- [10-10391] 
УДК 821.161.3.09(082) 
9690. Беларуская літаратура : кароткі змест і аналіз твораў : школьны куре / [скла- 
дальнік А. А. Тарайковіч]. -- Мінск: Юнипресе, 2010. -- 634 с. ; 20 см. -- 3100 экз. -- 
І5ВА 978-985-532-360-1. -- [10-9905] 
УДК 821.161.3.09(075.3) 
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9691. Гарадніцкі, Я. А. Паэтыка беларускай літаратуры ХХ стагоддзя : суб'ектна- 
аб'ектныя суадносіны / Я. А. Гарадніцкі ; [навуковы рэдактар У. В. Гніламёдаў] ; Нацыя- 
нальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і літаратуры ім. Якуба Коласа і Янкі Купа- 
лы. -- Мінск: Беларуская навука, 2010. - 329, [2] с. ; 20 см. -- Бібліяграфічныя спасылкі ў 
падрадковых заўвагах. --- 600 экз. -- І5ВМ 978-985-08-1182-0. -- [10-9512] 

УДК 821.161.3.09"19" 

9692. Жыццё пражыць... : М. І. Мішчанчук - вучоны, настаўнік, творца / [укладальнік 
Скібіцкая Л. В. ; пад агульнай рэдакцыяй З. П. Мельнікавай]. -- Брэст: Альтернатива, 2010. 
--. 239, [4] е., [7] л. іл.: іл.; 21 ем. -- Частка тэксту на рускай мове. --- Бібліяграфія: с. 220-239 
(326 назв.), бібліяграфія ў канцы дакладаў. -- 99 экз. -- І5ВМ 978-985-521-193-9. -- 
[10-10036] 

УДК [821.161.3.09:929Мішчанчук](082):821.161.3-32 

9693. Лапцёнак, І. Б. Паэт-перакладчык Язэп Семяжон : адметнасць творчай індыві- 
дуальнасці / Ірына Лапцёнак (Лавар) ; [навуковы рэдактар: В. П. Рагойша]. -- Мінск: Бела- 
руская навука, 2010. - 254, [1] е., [4] л. іл. ; 20 см. -- Бібліяграфія: с. 204-218 (253 назв.). -- 
500 экз. -- І5ВІМ 978-985-08-1130-1. -- [10-9510] 

УДК 821.161.3.09-1-:811.161.3'255.2:929Семяжон 

9694. Логінава, Т. У. Таямніца паэзіі і загадка прозы : 7-мы клас: дапаможнік для вуч- 
няў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання / Т. У. Логінава, 
Т. І. Мароз ; Нацыянальны інстытут адукацыі. -- Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. -- 
166, [1] е. ; 20 см. -- (Беларуская літаратура. Факультатыўныя заняткі). -- 3400 экз. -- 
І5ВА 978-985-6941-80-4. -- [10-9827] 

УДК 821.161.3.09(075.3-161.3-161.1) 

9695. Мікуліч, М. У. Паэзія Заходняй Беларусі (1921-1939) / М. У. Мікуліч ; [навуковы 
рэдактар У. В. Гніламёдаў] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут мовы і 
літаратуры ім. Якуба Коласа і Янкі Купалы. -- Мінск: Беларуская навука, 2010. -- 460, [2] с. 

20 см. -- Бібліяграфія: с. 443-461 (321 назв.), бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых 
заўвагах. -- Імянны паказальнік: с. 437-442. -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-08-1196-7. -- 
[10-9515] 

УДК 821.161.3.09-1(476-15)"'1921/1939" 

9696. Нарысы па беларускай літаратуры ХХ ст. : [для старэйшага школьнага ўзросту / 
укладальнік Юры Пацюпа]. -- Мінск: Мастацкая літаратура, 2010. -- 437, [1] с.; 22 см. -- 
(Школьная бібліятэка). б Бібліяграфія: ў канцы нарысаў, бібліяграфічныя спасылкі ў пад- 
радковых заўвагах. -- Змяшчае аўтараў: Багдановіч І., Васючэнка П., Гніламёдаў У., Гра- 
мадчанка Т., Кароткая Л., Лявонава Е. -- 18519 экз. -- І5ВМ 978-985- 02-1232-0 (у пер.). -- 
[10-9887] 

УДК 821.161.3.09(075.3) 

9697. Русілка, В. І. Незвычайнае літаратуразнаўства: вывучэнне твора ў яго родавай і 
жанравай спецыфіцы : 8-мы клас : дапаможнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з 
беларускай і рускай мовамі навучання / В. І. Русілка ; Нацыянальны інстытут адукацыі. -- 
Мінск: Літаратура і Мастацтва, 2010. - 181, [1] е. ; 20 ем. -- (Беларуская літаратура. Фа- 
культатыўныя заняткі). -- 3400 экз. -- І5ВМ 978-985-6941-73-6. -- [10-9829] 

УДК 821.161.3.09(075.3161.3-161.1) 

9698. Чалавечае вымярэнне ў сучаснай беларускай літаратуры / [М. А. Тычына 
і інш. ; навуковы рэдактар М. А. Тычына] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут 
мовы і літаратуры ім. Якуба Коласа і Янкі Купалы. -- Мінск : Беларуская навука, 2010. -- 
457, [2] с. ; 20 см. -- Аўтары паказаны на адвароце тытульнага л. Аўтары таксама: Аляш- 
кевіч Т. А., Гарадніцкі Я. А., Кісліцына Г. М., Кісялёва Л. Г. -- Бібліяграфія: с. 445-458. -- 
500 экз. -- І5ВМ 978-985-08-1176-9. -- [10-9506] 

УДК 821.161.3.09 


9 ГЕАГРАФІЯ. БІЯГРАФІІ. ГІСТОРЫЯ 
902/904 Археалогія. Перадгісторыя. Культурныя рэшткі гістарычных часоў 


9699. Археалогія і гісторыя Гродзеншчыны - 5. Агсраедіову апа Візіогу оЁ Фе Сгойпо 
гевіоп : зборнік навуковых артыкулаў / [навуковы рэдактар А. М. Мядзведзеў]. -- Мінск: 
Беларуская навука, 2010. -- 276 с.: іл. ; 29 см. -- (Матэрыялы па археалогіі Беларусі 
Маіегіаіз оп е агсраедіогу о? Веіапіз / Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут 
гісторыі ; вып. 19). --- Частка тэксту на англійскай, польскай і рускай мовах. -- Бібліяграфія 
ў канцы артыкулаў. -- 168 экз. -- І5ВМ 978-985-08-1178-3. -- [10-9605] 

УДК [902:94]1(476.6)(082) 
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908 Краязнаўства 


9700. Краязнаўчыя запіскі : зборнік артыкулаў / УК "Гродзенскі дзяржаўны гісторыка- 
археалагічны музей". -- Гродна, 1995- .--21 см. -- Вып. 1-3 выйшлі без звестак аб нума- 
ры выпуску. 

Вып. 7 / (рэдкалегія: І. І. Граблеўская (галоўны рэдактар) і інш.]. -- Гродзенская друкар- 
ня, 2010. -- 199 с.: іл. -- Да 90- “годдзя заснавання Гродзенскага дзяржаўнага гісторыка- 
археалагічнага музея. --- Бібліяграфія ў канцы артыкулаў. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-6835- 
81-3. -- [10-10114] 

УДК [908::94:069(091)](476.6) 

9701. Хвагіна, Т. А. Пінск і яго ваколіцы “ Пинск и его окрестности з Ріп5К ара іі5 
зштоцадіпаез / Т. А. Хвагіна; [мастак У. П. Свентахоўскі ; спецыяльная фотаздымка Я. У. Та- 
ламая]. -- Мінск: Вышэйшая школа, 2010. - 175 с.: іл., фат. ; 30 см. -- На пераплёце аўтар 
не паказаны. -- Тэкст паралельна на беларускай, рускай і англійскай мовах. -- 1860 экз. -- 
І5ВА 978-985-06-1873-3 (у пер.). -- [10-9636] 

УДК 908(476.7-21Пінск) 


9702. г. п. Краснополье и Краснопольский район / [Краснопольский районный испол- 
нительный комитет]. --- Могилев : Могилевская областная укрупненная типография, 2010. 
223 с.: ил.; 20 см. -- 300 экз. -- [10-9582] 

УДК 908(476.4) 

9703. Лиозненский район / [Лиозненский районный исполнительный комитет ; Пиута Алек- 
сандр Леонидович]. --- Витебск: [б. и.], 2010. -- 32 с.: ил.; 30 см. -- 75 экз. -- [10-10180] 

УДК 908(476.5) 

9704. Садовый край : [культура, экономика, туризм на территорий Ананичского и Ду- 
корского сельских советов / Дукорский сельский исполнительный комитет, Ананичский 
сельский исполнительный комитет ; составитель: Астапович О., Гнедько Е., Савик Т.]. -- 
Минск: [б. и.], 2010. -- 44 е.: ил.; 21 см. -- На обложке: союз Ананичей и Дукоры. -- Из- 
дано в рамках совместного проекта, выполняемого организациями "Польская зеленая сеть" и 
МОО "Экопроект Партнерство". --- Часть текста на белорусском языке. --- 500 экз. - [10-9525] 

УДК 908(476.1) 


93194 Гісторыя 
930 Гістарычная навука. Гістарыяграфія 


9705. Беларускае таварыства архівістаў. Інфармацыйны бюлетэнь Беларускага тава- 
рыства ара / [рэдкалегія: Я. І. Бараноўскі (галоўны рэдактар) і інш.]. -- Мінск: [б. в.], 
2010- .- 20с 

Вып. 1.-- 5019. “67 с. -- Частка тэксту на рускай мове. -- 70 экз. - [10-10107] 

УДК 930.25(476)'1995/2005"(055) 

9706. Беларускі археаграфічны штогоднік з Тре Беіагизіап агсреоегарріса! уеаг-Боок / 
Дэпартамент па архівах і справаводству Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Беларускі на- 
вукова-даследчы інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы, Археаграфічная камісія. -- 
Мінск: БелНДІДАС, 2000- .- 20 см. -- Заснаваны ў 2000 г. -- І55М 2076-3468. 

Вып. 11 / [рэдкалегія: Э. М. Савіцкі (галоўны рэдактар) 1 інш.]. -- 2010. -- 348 е.: іл. -- 
Частка тэксту паралельна на беларускай і англійскай мовах. -- Частка тэксту на лацінскай, 
польскай і рускай мовах. --- Рэзюме паралельна на беларускай, рускай і англійскай мовах. -- 
Бібліяграфія ў канцы артыкулаў, бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах. -- 100 экз. 
--. [10-9555] 

УДК 930.25(476)(058) 


9707. Через прошлое - к настояіцему и будуіцему : сборник научных статей : (к 65-ле- 
тию профессора В. Н. Черепицы) / Министерство образования Республики Беларусь, Грод- 
ненский государственный университет им. Янки Купалы ; под обіцей редакцией Э. С. Ярму- 
сика. --- Гродно : ГрГУ, 2010. -- 276 е. : портр.; 20 см. -- Часть текста на белорусском язы- 
ке. --- Библиография: с. 241-275 (481 назв.). - 50 экз. -- І5ВМ 978-985-515-351-2. -- [10-9915] 

УДК [[930(476):794(-16)](092):7929Черепица](082) 


930.85 Гісторыя цывілізацыі. Гісторыя культуры 


9708. Казакова, И. В. История и теория мировой культуры : учебно-методическое посо- 
бие для студентов высших учебных заведений, обучаюіцихся по специальностям 1-21 05 01 
Белорусская филология, 1-21 05 02 Русская филология, 1-21 05 06 Романо-германская фило- 
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логия, 1-21 05 04 Славянская филология, 1-21 05 05 Классическая филология / И. В. Казако- 
ва. -- Минск: Зорны Верасок, 2010. -- 663 с.; 21 см. -- На обложке автор не указан. -- Из- 
дано при участии ЧУП "Паркус плюс" (Минск). --- Библиография в конце тем. -- 1000 экз. 
(1-й з-д 200). -- І5ВМ 978-985-6957-33-1. -- [10-10388] 

УДК 930.85(075.8) 


94 Усеагульная гісторыя 
Гл. Хе 9707 


94(3) Гісторыя старажытнага свету. Старажытная гісторыя 


9709. Тимахович, Ю. Н. Конон - афинский адмирал / Юрий Тимахович. -- Минск: 
Ковчег, 2010. -- 45 е.; 18 ем. -- 25 экз. -- І5ВМ 978-985-6950-46-2. - [10-10332] 
УДК 94(38)(092)т929Конон 


94(100)“05/..." Гісторыя сярэдніх вякоў, новага і найноўшага часу 


9710. Праблемы інтэграцыі і інкарпарацыі ў развіцці Цэнтральнай і Усходняй 
Еўропы ў перыяд ранняга Новага часу “ Іпіеегайоп апа іпсогрогайоп іп бе Еайу тоаега 
Сепіга! апё Еазіега Ешгоре : матэрыялы міжнароднай навуковай канферэнцыі, прысвечанай 
440-годдзю Люблінскай уніі (Мінск, 15-17 кастрычніка 2009 г.) / [навуковыя рэдактары: 
С. Ф. Сокал, А. М. Янушкевіч]. -- Мінск: БІП-С Плюс, 2010. -- 437, [2] е. ; 22 см. -- У над- 
загалоўку: БІП - Інстытут правазнаўства, Польскі інстытут у Мінску. -- Частка тэксту на 
польскай, рускай і ўкраінскай мовах. -- Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах. 
-. 300 экз. -- І5ВМ 978-985-523-094-7. - [10-9502] 

УДК 94(4-191.2:4-11)"15/17"(082) 


9711. Космач, Г. А. Всемирная история Новейшего времени, 1918-1945 гг.: проблемы 
войны и мира: 10-й класс: пособие для учаіцихся обіцеобразовательных учреждений с бе- 
лорусским и русским языками обучения / Г. А. Космач, В. С. Кошелев, М. А. Краснова ; На- 
циональный институт образования. --- Минск: Асар, 2010. -- 251 с.: ил.; 22 см. -- (Всемирная 
история. Факультативные занятия). -- 3800 экз. -- І5ВА 978-985-6984-18-4. -- [10-9899] 

УДК 94(100)'1918/1945"(075.3-161.3-161.1) 

9712. Кошелев, В. С. Всемирная история Нового времени, ХІХ - начало ХХ в.: станов- 
ление индустриальной цивилизации : 9-й класе : пособие для учаіцихся обіцеобразователь- 
ных учреждений с белорусским и русским языками обучения / В. С. Кошелев, М. А. Красно- 
ва ; Национальный институт образования. -- Минск: Асар, 2010. -- 67 с. ; 21 ем. -- (Вее- 
мирная история. Факультативные занятия). --- 4300 экз. - І5ВМ 978-985-6711-90-2. -- [10-9390] 

УДК 94(100)'18/19"(075.3-161.3-161.1) 


94(1-87) Гісторыя зарубежных краін 


9713. Подов, В. Й. Загадки и тайны "Молодой гвардии" : документальное исследование / 
Владимир Подов. -- Минск: В. Хурсик, 2010. -- 226, [1] с.: ил., портр.; 20 см. -- Библио- 
графия: с. 226 (21 назв.). -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-6888-045-1. -- [10-10395] 

УДК 94(478)'1942/1943" 

9714. Форд, Г. Моя жизнь - мой достижения / Генри Форд ; [перевела с английского 
Е. А. Бакушева]. -- 4-е изд. -- Минск: Попурри, 2010. -- 350, [1] с. ; 20 см. -- Заглавие об- 
ложки: Моя жизнь, мой достижения. -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 
10100 экз. -- І5ВМ 978-985-15-1238-2. -- [10-10101] 

УДК 94(73)'19"(093.3) 


94(47) Гісторыя Расіі. Гісторыя СССР у цэлым 


9715. Данилов, И. П. Забытые уроки истории / Иван Данилов. -- Минск : Смэлток, 
2010. -- 301 с. ; 20 см. -- Часть текста на белорусском языке. -- 500 экз. -- І5ВАХ 978-985- 
6917-74-8. -- [10-10393] 


УДК 94(47::57) 
9716. Неклеса, Н. В. Живая память : воспоминания участника Великой Отечественной 
войны, полковника в отставке Неклесы Николая Васильевича. -- Гомель : Барк, 2010. -- 


71 с.: ил.; 20 см. -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-6763-60-4. -- [10-9397] 
УДК 94(47:57)'1941/1943"(092) 
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94(476) Гісторыя Беларусі 


9717. Анішчанка, Я. К. Ураднікі беларускіх земляў Расійскай імперыі на рубяжы 
ХУШ: ХІХ стст. : спісы на рускай мове : укладанне, рэдакцыя, прадмова / Яўген Анішчанка. 
-- Мінск: В. Хурсік, 2011. -- 391 с.; 20 см. -- Загаловак вокладкі: Ураднікі. -- Тэкст на 
рускай мове. -- Бібліяграфія: с. 376-391 (427 назв.). -- 50 экз. -- І5ВМ 978-985-6888-47-5. -- 
[10-10400] 

УДК 94(476)'17/18"(083.81) 

9718. Арцем'еў, В. І. Франтавыя дарогі палкоўніка Асмалоўскага / Віктар Арцем'еў. -- 
Магілёў : АмелияПринт, 2010. -- 51 с.: іл.; 21 см. -- Бібліяграфія: с. 50 (9 назв.). -- 160 экз. 
-- І5ВМ 978-985-6891-16-1. -- [10-9396] 

УДК 94(476)'1941/1945"(092)7929Асмалоўскі 

9719. Варонін, В. А. Князь Юрай Лынгвеневіч Мсціслаўскі : гістарычны партрэт / 
Васіль Варонін. -- Мінск : Тэхналогія, 2010. -- 63 се., [4] л. іл. ; 22 см. -- Бібліяграфічныя 
спасылкі ў падрадковых заўвагах. -- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-458-203-0. -- [10-9365] 

УДК 94(476)(092)7929Ю рый Мсціслаўскі 

9720. Восень 1939 года ў гістарычным лёсе Беларусі : матэрыялы міжнароднай наву- 
кова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 24 верасня 2009 г.) / (рэдкалегія: А. А. Каваленя (гал. 
рэд.) і інш.]. -- Мінск: Беларуская навука, 2010. -- 412, [1] с. ; 20 см. -- У надзагалоўку: 
Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Інстытут гісторыі. -- Частка тэксту на рускай мове. 
-- Бібліяграфія ў канцы дакладаў. -- 200 экз. -- І5ВМ 978-985-08-1187-5. -- [10-9516] 

УДК 94(476)'1939'(082) 

9721. Гродназнаўства : дапаможнік па курсе "Краязнаўства" для студэнтаў гу- 
манітарных спецыяльнасцяў / [Госцеў А. П. і інш.] ; пад агульнай рэдакцыяй В. В. Шведа і 
В. Р. Карнелюка ; Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, Гродзенскі дзяржаўны 
універсітэт ім. Я. Купалы. -- 2-е выд. -- Гродна: ГрДУ, 2010. -- 219 с. ; 21 см. -- Аўтары 
паказаны на адвароце тытульнага л. Аўтары таксама: Дабрыян А. А., Карнялюк В. Р., Маро- 
зава С. В., Чарнякевіч А. М., Швед В. В. -- Бібліяграфія: с. 208-212 (73 назв.). -- Гласарый: 
с. 213-216. -- 450 экз. -- І5ВМ 978-985-515-325-3 (у пер.). -- [10-9906] 

УДК 94(476.6-25)(075.8) 

9722. Груша, А. І. Мяноўная грамата князя Васіля Нарымонтавіча і фарміраванне 
пісьмовай культуры ў прававой сферы Вялікага княства Літоўскага ў апошняй трэці ХІЎ - 
першай трэці ХУ ст. / А. І. Груша. -- Мінск: РІВШ, 2010. -- 95 с.: іл. ; 21 см. -- 
Бібліяграфічныя спасылкі ў падрадковых заўвагах. - 100 экз. -- І5ВМ 978-985-500-382-4. -- 
[10-9493] 

УДК 94(476)'13/14" 

9723. Дук, Д. У. Полацк і палачане (ІХ-ХУШ стст.) / Д. У. Дук; Міністэрства адукацыі 
Рэспублікі Беларусь, Полацкі дзяржаўны універсітэт. --- Наваполацк : ПДУ, 2010. - 179, [1] с., 
[22 л. ; 29 см. -- Бібліяграфія: с. 136-150. --- 300 экз. -- І5ВМ 978-985-531-122-6. - [10-9675] 

УДК 94(476.5-21Полацк)'08/17" 

9724. Магільніцкі, У. Я. Мая вёсачка Вайшкуны : гісторыка-этнаграфічны нарыс / 
У. Я. Магільніцкі. -- Мінск: Кнігазбор, 2010. -- 147, [1] е., [2] л. іл.: іл.; 20 см. -- Частка 
тэксту на рускай мове. -- Бібліяграфія: с. 127 (11 назв.). -- 100 экз. -- І5ВМ 978-985-6976- 
33-2. -- [10-9497] 

УДК [94:39(-161.3)][(476.5-22Вайшкуны) 

9725. Чалавек і свет. Мая Радзіма - Беларусь : 4-ты клас : рабочы сшытак : дапа- 
можнік для вучняў агульнаадукацыйных устаноў з беларускай і рускай мовамі навучання : 
[з тэматычнымі наклейкамі / укладальнік М. Ю. Дуда]. -- Мінск: Кузьма, 2011. -- 32 е.:іл.; 
22 см. -- 1000 экз. -- І5ВМ 978-985-453-369-8. -- [10-9388] 

УДК 94(476)(075.2-161.3-161.1) 

9726. Шарова, Н. С. Гісторыя Беларусі : апорныя канспекты для падрыхтоўкі да цэн- 
тралізаванага тэсціравання / Н. С. Шарова. -- 3-е выд. -- Мінск: Аверсэв, 2011. -- 318, [1]е.: 
іл. ; 20 см. -- (Школьнікам, абітурыентам, навучэнцам). -- Бібліяграфія: с. 3-4 (14 назв.). -- 
3100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-657-8. -- [10-10438] 

УДК 94(476)(075.3/.4) 


9727. Беларусь. 1941-1945; Подвиг. Трагедия. Память : в 2 кн. / Национальная акаде- 
мия наук Беларуси, Институт истории ; [редколлегия: А. А. Коваленя (председатель) и др.]. 
-- Минск: Беларуская навука, 2010. -- 25 ем. -- Библиографические ссылки в подстрочных 
примечаниях. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-08-1181-3 (в пер.). 

Кн. І / [И. Ю. Воронкова и др.]. -- 478, [2] е. -- Авторы указаны в содержании. Авторы 
также: Беляев А. В., Болсун Г. А., Воронкова И. Ю., Долготович Б. Д., Жумарь С. В., Касо- 
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вич А. В., Киселев В. К., Козак К. ИЙ., Козлова С. Л., Криворот А. А., Литвин А. М., Новиков С. Е., 
Павлова Е. Я., Розенблат Е. С., Языкович Э. Ф. --- І5ВХ 978-985-08-1205-6. - [10-9683] 
УДК 94(476)'1941/1945" 
9728. Кн. 2 / [В. И. Кузьменко и др.]. -- 356, [2] с. -- Авторы указаны в содержании. 
Авторы также: Адамушко В. И., Безлепкин Я. П., Беспалая М. А., Жилинский М. Г., Здано- 
вич В. В., Карпилова А. А., Коваленя А. А., Николаева Й. В., Новиков С. Е., Новицкий В. И., 
Скрябина Л. С., Тимонова А. В., Токарев Н. В., Шарков А. В. -- І5ВМ 978-985-08-1206-3. -- 
[10-9684] 
УДК 94(476)'1941/1945" 
9729. Дрозд, Д. М. Землевладельцы Минской губерний, 1861-1900 : справочник / Дмит- 
рий Дрозд. -- Минск: Медисонт, 2010. -- 671 с. ; 25 см. -- Библиографические ссылки в 
подстрочных примечаниях. -- Географический указатель: с. 656-671. -- 300 экз. -- 
І5ВА 978-985-6887-84-3. -- [10-9678] 
УДК 94(476.1)'1861/1900"(093.2)(035.5) 
9730. Лепеш, О. В. Комитет западных губерний: организация и деятельность (1831-1848 гг.) / 
О. В. Лепеш. -- Минск: РИВШ, 2010. -- 157 с. ; 21 см. -- Библиография: с. 121-144 
(302 назв.), библиографические ссылки в подстрочных примечаниях. -- 100 экз. -- 
І5ВА 978-985-500-395-4. -- [10-9913] 
УДК 94(476)'1831/1848" 
9731. Макушников, О. А. Гомель с древнейших времен до конца ХУШ века: историко- 
краеведческий очерк / О. А. Макушников. -- Гомель : Барк, 2010. -- 243 е.: ил. ; 20 см. -- 
Библиография: с. 241-242 (22 назв.), библиография в конце тем. --- Краткий словарь терми- 
нов и устаревших слов: с. 239-241. -- 500 экз. -- І5ВМ 978-985-6763-58-1. -- [10-9739] 
УДК 94(476.2-25)"-/17":[930.2:003.074] 
9732. Новик, Е. К. История Беларуси : с древнейших времен до 2010 г. : учебное посо- 
бие для студентов учреждений, обеспечиваюіцих получение высшего образования / Е. К. Новик, 
И. Л. Качалов, Н. Е. Новик ; под редакцией Е. К. Новика. -- 2-е изд., исправленное. -- 
Минск: Вышэйшая школа, [2011]. -- 526 с. ; 20 см. -- Перед выпускными данными загла- 
вие: История Беларуси. С древнейших времен до 2010 г. -- 2300 экз. -- І5ВМ 978-985-06- 
1917-4 (в пер.). -- [10-10255] 
УДК 94(476)"-/2010"(075.8) 
9733. Панове, С. В. История Беларуси: вторая половина ХХІ - конец ХУШ в. : 8-й класе: 
рабочая тетрадь : приложение к учебнику "История Беларуси: вторая половина ХУІ - конец 
ХУШ в." для 8-го класса обіцеобразовательных учреждений (авторы: В. А. Белозорович, 
И. П. Крень, Н. Н. Гануіценко) / С. В. Панов. -- Минск: Аверсэв, 2010. - 127 с. : ил., схемы; 
20 см. -- (Рабочие тетради). -- 5100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-522-9. --- [10-9431] 
УДК 94(476)(075.3) 
9734. Панов, С. В. Материалы по истории Беларуси : 9-й класе: 42 темы для изучения, 
задания для самоконтроля, иллюстрации, логические схемы, терминологический словарь, 
хронологическая таблица, словарь персоналий, карты / Панов С. В. ; [под научной редакцией 
Н. С. Сташкевича, Г. Я. Голенченко]. -- 8-е изд. -- Минск: Аверсэв, 2011. -- 333 с.; 20 см. 
-- (Экзамены). -- На обложке автор не указан. -- Краткий терминологический словарь: 
с. 291-302. -- 5100 экз. -- І5ВМ 978-985-529-634-9. -- [10-9950] 
УДК 94(476)(075.3) 
9735. Послевоенное развитие Глубокского района: 1944-1950 гг. : документы и мате- 
риалы / Государственный архив Витебской области, Зональный государственный архив 
в г. Глубокое ; [составители: Н. А. Боровик и др. ; редколлегия: Н. А. Боровик и др.]. -- 
Минск : Медисонт, 2010. -- 422 с.: ил.; 23 см. -- Составители также: Воронова Н. В., Рос- 
левич З. Н., Свистунова Т. М., Соколова И. Н. -- Библиографические ссылки в подстрочных 
примечаниях. --- Комментарии: с. 377-382. --- Указатели именной, географический: с. 383-397. -- 
300 экз. -- І5ВМ 978-985-6887-85-0 (в пер.). -- [10-9524] 
УДК 94(476.5)'1944/1950"(093.2) 
9736. Предыстория белорусов с древнейших времен до ХЦІ века / составитель и ре- 
дактор А. Е. Тарас. -- Минск: Харвест, 2010. -- 542, [1] е. : ил. ; 22 ем. -- (Неийзвестная ис- 
тория). --- Библиография: с. 534-539, библиография в конце статей, библиографические ссылки в 
подстрочных примечаниях. --- 2000 экз. -- І5ВХ 978-985-16-8481-2 (в пер.). - [10-9487] 
УДК 94(476)"-/12" 
9737. Титков, С. П. Немного о времени и о себе : воспоминания / Станислав Титков. -- 
Минск: Издательство Виктора Хурсика [т. е. В. Хурсик], 2010. -- 266, ХІУ е.: ил.; 21 ем. -- 
200 экз. -- І5ВМ 978-985-6888-46-8 (в пер.). -- [10-10389] 
УДК 94(476.4)(092) 


Гл. таксама Хе 8945, 8979, 9699-7700 


ПІ 


На беларускай мове 


Абуховіч А. 9676 
Адамчык У. В. гл. Глобус А. 

Акудовіч В. В. 9625 
Аляшкевіч Т. А. 9698 
Андарала Г. Ф. 9529, 9545 
Анішчанка Я. К. 9717 
Анкудинова В. 9629 
Антонава Н. У. 9040, 9521 
Арцем'еў В. І. 9718 
Асмалоўскі П. В. (9718) 
Багданава Н. М. 8772; 
Багдановіч І. 9696 
Багдановіч Л. 9629, 9632. 
Багдановіч М. 9676 
Багушэвіч Ф. 9676 
Бадзевіч З. І. 9541 
Бадычык Т. І. 9045 
Балашов А. 9632 
Балашэнка С. А. 8930 
Бандаржэўская Н. Я. 9045 
Бараноўскі Я. І. 9705 
Барковский П. 9629 
Баркоўская Н. Ф. 9543 
Барысенка У. В. 9127 
Берднік С. К. 9545 
Болбас В. С. 8998 
Болдовский Н. 9632; 
Борисов В. 9629 
Бохан Г. А. 9045 
Боянков П. 9632 
Буланый А. 9632 
Бурак Л. І. (9527) 
Буторына І. А. 9041 
Быліна Я. 9676 
Валасевіч Э. 9676 
Валахановіч Т. У. 9185-86 
Валочка Г. М. 9046, 9524, 

9528, 9541 

Ваніна Н. Г. 8802; 
Варонін В. А. 9719 
Васючэнка П. 9696 
Велитченко Л. 9632 
Верамейчык А. Ф. 9045 
Ветрова А. 9629 
Влади Л. 9632; 
Волосевич Л. 9629 
Вяршынін М. 9676 


112 


ІМЯННЫ ПАКАЗАЛЬНІК 


Галубок У. 9676 
Гальпяровіч Н. Я. 8802 
Галяш Г. А. 9040, 9521 
Гарадніцкі Я. А. 9691, 9698 
Гарай А. 9632. 
Гардзей В. К. 8803 
Гарун А. 9676 
Гацко А. М. 9126 
Герасімовіч З. Э. 8802 
Гетманчук У. 9632 
Гілевіч В. Ф. 9626 
Гілевіч Е. 9436 
Гілевіч Ж. В. 9436 
Гладышева Н. 9629 
Глобус А. 9627 
Гніламёдаў У. 9696 
Гніламёдаў У. В. 9691, 9695 
Голубева Л. Л. 8930 
Госцеў А. П. 9721 
Грабарчук Г. 9359 
Граблеўская І. І. 9700 
Грамадчанка Т. 9696 
Григорович Я. 9632 
Груша А. І. 9722 
Грыбаў Г. М. 9359 
Грыгор'ева Л. М. 9529, 9545 
Гузеева Р. 9629 
Гуліцкі М. Ф. 9545 
Гурскі В. Р. 9628 
Гучок Я. 9632 
Дабрыян А. А. 9721 
Давыдзік Н. С. 8778 
Дарафееў Я. 9632 
Дегтерова Е. 9629 
Демидов В. 9629 
Денисюк С. 9629 
Дзяргай С. 9676 
Дняпроўскі В. В. 8802 
Домнич В. 9632 
Доўнар Т. І. 8930 
Драгун Г. 9632 
Дробаў К. Л. 8802 
Дубоўка У. 9676 
Дуда М. Ю. 9725 
Дудка С. 9632 
Дук Д. У. 9723 
Евдакова Т. 9632 
Ермоленко М. 9632 


Жарнасек К. В. 8802 
Жук В. М. 8778 
Жыліч Н. А. 9530 
Завея Л. 9632 
Загурская Г. 9632 
Заремба Р. гл. Зарембо Р. 

Зарембо Р. 9629, 9632 
Заянкоўская С. У. 8773 
Звонак А. 9676 
Зіненка Т. 9629 
Зубараў А. В. 8802 
Ініцкі У. 9676 
Ішчанка С. А. 8802 
Кавалевіч М. С. 9042 
Каваленя А. А. 9720 
Казлова А. Г. 9530-31 
Кандраценя І. У. 9541 
Каравай-Лойка А. 9678 
Караткевіч У. С. (8773) 
Кардубан Ю. М. 9457 
Карнялюк В. Р. 9721 
Кароткая Л. 9696 
Качан В. Г. 9545 
Кейта-Станкевич Т. 9632 
Кірыенка А. П. 8780 
Кірылава Р. А. 9043 
Кіслая В. А. 9525 
Кісліцына Г. М. 9698 
Кісялёва Л. Г. 9698 
Клімковіч М. 9676 
Клундук С. С. 9533 
Клышка А. А. 9677 
Клышка А. К. 9534-36 
Колас Я. 9676 
Комков М. 9632 
Концевой Г. 9632 
Корбан У. 9676 
Коршун В. А. 8780 
Кошчанка У. А. 9522 
Крапіва К. 9676 
Красней В. П. 9537-38 
Крук Б. А. 9025 
Кузмич Н. 9629 
Куліковіч У. І. 9539 
Кунцэвіч Л. П. 9541 
Кунцэвіч М. А. 9045 


Купала Я. 9676 
Кусько С. 9632 
Лабада А. М. 8802 
Лавар І. Б. гл. Лапцёнак І. Б. 
Лагун В. 9632 
Лапцёнак І. Б. 9693 
Ластоўскі В. 9676 
Лаўрэль Я. М. 9537-38 
Лебедева Я. 9632 
Леванцэвіч Л. В. 9540 
Леви В. А. 9629 
Левша А. 9629 
Лейка К. 9676 
Лемяноўская І. К. 8778 
Лесник К. 9632 
Леташкова Е. 9632 
Ліпскі У. С. (9041) 
Лисова А. 9629 
Логінава Т. У. 9044, 9694 
Лойка Д. С. 8802 
Лопошич А. 9629, 9632; 


Лукашанец А. А. 9523, 9541 


Лявонава Е. 9696 
Лягчылаў А. К. 9630 
Лятыцкая А. 9632 
Ляўковіч А. В. 9532 
Ляўчук Н. Г. 9185 
Магільніцкі У. Я. 9724 
Мамякова Н. 9632 
Мароз Т. І. 9044, 9694 
Марозава С. В. 9721 
Марцінкевіч А. А. 8802 
Марцинкевич Д. 9632 
Матусевіч Л. 9632 
Мацяш Н. 9637 
Мельнікава З. П. 9692 
Мікуліч М. У. 9695 
Міхалевіч А. Г. 9545 
Міхневіч А. Я. 9527 
Мішчанчук М. І. (9692) 
Мозгов А. 9629 
Молчанская Л. 9629, 9632 
Мордас Н. Р. 9545 
Мхаян Т. М. 9359 
Мяделец Н. 9632 
Мядзведзеў А. М. 9699 
Мяцеліца Г. Г. 9631-32 


Нядзведская Ж. В. гл. Гіле- 
віч Ж. В. 


Овчинников Ю. 9629 
Палікарпук А. А. 9359 
Пальто О. 9632 
Парчук Н. 9632 


Пасынкова Л. гл. Пасынко- 
ва Э. 


Пасынкова Э. 9632 
Пацюпа Ю. 9676, 9696 
Пашкевіч А. С. гл. Цётка 


Пашчасцеў У. С. 9680 
Подашевская Р. 9629 
Попова Н. 9632 
Правасуд У. 9676 
Прокопенко О. 9632 
Прохарчык А. П. 9633 
Пузонайте Ю. 9629 
Пурвин В. 9632 
Пусов Г. 9632 
Пчолка В. 9436 
Рагойша В. П. 9693 
Раманчук І. М. 9634 
Рамашка В. 9632 
Родионов А. 9632 
Рубель А. С. 8778 
Рубинчик Р. 9629 
Рудик В. 9629 
Рудніцкі Д. 9676 
Русілка В. І. 9047, 9697 
Савіцкі Э. М. 9706 
Саганович И. 9632 
Сакута З. 9632 
Свентахоўскі У. П. 9701 
Свірыдзенка В. І. 9544 
Селиверстова Т. 9632 
Семенов А. 9632 
Семяжон Я. (9693) 
Середин А. 9632 
Сільчанка М. У. 9128 
Сінькова Л. Д. 9689 
Скібіцкая Л. В. 9692 
Скрыпка М. 9676 
Советная Н. 9632 
Сокал С. Ф. 9710 
Станевич П. 9632 
Станкевіч А. А. 9447 
Станкевич Н. 9632 
Старынскі В. 9632 
Строк Л. І. 9526 
Стурэйка Ж. М. 8780 
Сцепановіч У. П. 9440 
Сычова І. С. 8998 
Таламай Я. У. 9701 


Тарайковіч А. А. 9524, 9690 


Терентьев С. 9632 
Тонкавіч М. 9632 
Трафімчук М. М. 9632 
Тычына М. А. 9698 
Фенчанка Н. В. 8773 
Феоктистов Д. 9632 
Харошка Г. П. 9684 
Харченко В. 9632 


Хвагіна Т. А. 9701 
Хмялеўская А. У. 9546-50 
Хоробрый А. 9632 
Цеханович В. 9632. 
Цётка 9679 
Цопава І. В. 9045 
Цыбульская С. І. 9046, 
9551-52 
Чайко Л. 9632 
Чайко Н. 9629 
Чарная С. 9632 
Чарнякевіч А. М. 9721 
Чернышевский В. 9629 
Чичилова В. 9629 
Чыгрын С. 9677 
Шарова Н. С. 9726 
Шаршнёў А. В. 9553 
Шах С. М. 9635 
Швед В. В. 9721 
Шлыкаў У. У. 9185-86 
Шлыкаў Я. У. 9186 
Шумчык Ф. С. 9545 
Шур В. В. 9554 


Шушко-Кондратович С. 
9632 


Шымборска В. 9637 
Шэвель Т. Э. 9045 
Юдава В. Я. 9440 


Юрай Мсціслаўскі (князь) 
гл. Юрый Мсціслаўскі 
(князь) 

Юрый Мсціслаўскі (князь) 


(9719) 


Язерская С. А. 9046, 9528 
Якімовіч А. М. 9680 
Якуба С. М. 9048 
Якубук Н. Р. 9446, 9533 
Янушкевіч А. М. 9710 


9437 
9632 


Ярмалінская В. М. 
Яскевич Б. 


На рускай мове 


Абламейко С. В. 8790 
Абрамове С. С. 9306 
Аверьянов А. К. 8924 
Авила О. Г. 9296 
Авсейко М. Н. 8893 
Агейчик Н. Н. 9162 
Адаменкова С. И. 9383 
Адамушко В. Й. 9728 
Адамчик В. В. 8867, 
9347-48, 9441 
Адамчик М. В. 8799, 8827, 


9363, 9422, 9431 
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Адамчик Н. В. 9514 
Адаскевич В. П. 9291 
Адлер Б. 9027 
Адуло Т. Й. 8861 
Азаренко А. В. 9373 
Аксенова Е. С. 9406 
Акулич Й. Л. 8914-15 
Акулич П. В. 9390 
Акуневич В. В. 9131 
Александрова А. А. 9499, 
9504 
Александрова Л. Н. 8829 
Алексеева Г. З. 9473-75 


Алексий Лельчицкий (8852) 


Алехнович Л. И. 9282 
Альберт Г. 9429 
Амельков А. А. 9016 
Ананченко Г. В. 8999 


Андерсен Г. Х. см. Андер- 
сен Х. К. 


Андерсен Х. К. 9639-40, 
9656 
Андреева Ю. Е. 8888 
Андрусевич М. П. 9342 
Аниіценко Й. А. 8942 
Аносов В. С. 9299 
Антикян А. Ф. 9556 
Антипова М. Б. 9050 


Антоненко В. С. 9051, 9463 


Антонова Е. В. 9232 
Ануфриева Н. 9616 
Анцулевич В. Й. 9108 
Апанасевич Л. Н. 9198 
Апончук Н. В. 9066 
Апорович А. Ф. 9319 
Арбатская И. В. 9281 
Арестова И. М. 9302 
Артемьева Т. Я. 9188-89 
Артюхин М. И. 8757 
Артюшенко Н. Н. 8953 
Асатиани Л. Н. 8974 
Аскерко Э. А. 9294 
Астапенко А. В. 9305 
Астапович О. 9704 
Астаповский В. Е. 8934 
Астрейко С. Я. 9423 
Атрашевская О. К. 9462 
Афанасенко А. В. 8988 
Бабаш Л. П. 9374 
Бабеня В. В. 8757 
Бабко Г. И. 9130 
Бабук Л. А. 8835, 8871 
Базенков Т. Н. 9135 
Байнев В. Ф. 8861 
Бакановская Й. Г. 9096 
Бакиновская О. А. 8968 
Бакушева Е. А. 9714 
Балашова М. Я. 9366 
Балбатун О. А. 9248 
Баль Н. Н. 9115 
Баранаева Е. 9252 
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Баранов Й. 9648 
Баранова Н. П. 8788 
Барановская А. А. 9233 
Барановская Е. И. 9305 
Барановская И. М. 8954 


Барановский В. А. 9409-10 


Бариева Э. И. 9240 
Барковская А. В. 8822 
Барковская Н. Ф. 9507 
Бартош Ю. 9616 
Баршай Й. Л. 9323 
Барышников Э. 9513 
Бахрах И. И. 9052 
Башлакова О. С. 8909 
Бевзелюк Л. А. 9470 


Беженарь Ю. П. 8765, 9109 


Безбородкин Н. С. 9306 
Безлепкин Я. П. 9728 
Безлюдов О. А. 8938 
Бекиш В. Я. 9298 
Бекиш О.-Я. Л. 9225 
Белемук Л. М. 9122 
Белецкий А. В. 9293 
Белицкий В. Ф. 8925 
Белов Н. В. 8771, 9313, 
9357, 9490 
Белозерцева Е. Б. 9665, 
9667 
Белозорович В. А. 9733 
Бельзецкий А. И. 8894 
Белявцева Д. В. 8879 
Беляев А. В. 9727 
Беляев Н. В. 8841 
Беляева Л. Е. 9276 
Беляева Л. С. 9096 
Беляева Т. С. 8774 
Беляй Е. 9616 
Беляцкий Н. П. 8757 
Березнева Я. В. 8831-32 
Беренштейн Т. Ф. 9236 
Беспалая М. А. 9728 
Бессараб А. В. 8980 
Бессмертная В. В. 9557 
Бианки В. В. 9641-44 
Билейчик А. В. 8973 
Билодид И. К. 9288 
Бледай Т. Н. 9053 
Блейк В. 9425 
Блиіц В. Л. 8907, 9152. 
Бобарикин Ю. Л. 8753 
Бобриков С. В. 8976 
Бобылева Л. Й. 9049 
Бова А. А. 9268 
Бовбель И. Э. 9289 
Богданова Л. П. 9049 
Богданова Т. С. 9433 
Богданович И. А. 8791, 
9312 
Богдасаров А. А. 8823 


Богушевич Д. Г. 9451, 9495 
Боджсон Б. 9426 


Бодяко О. А. 9415 
Бодяло Н. Н. 9397 
Бойков С. А. 9321 
Бокова Т. Д. 9464 
Болсун Г. А. 9727 
Болтрукевич С. И. 9299 
Бондарева Л. А. 9182 
Бондаренко Е. В. 9054 
Бондаренко К. М. 8882; 
Бондаренко Н. Л. 8955-56 
Бордусов С. В. 9317 
Борисевич А. Р. 91 
Борисевич Т. 9616 
Борисов В. М. 9268 
Борич С. Э. 8868, 8870 
Боровик Н. А. 9735 
Бородавкина И. 9616 
Бородич С. А. 9497 
Борушко И. И. 9210, 
9212-15 
Борушко Н. В. 8829 
Ботяновский А. Л. 9558 
Боумэн Д. 9031 
Бочков А. А. 8931 
Бочкова Г. Ш. 9049 
Бресский А. Г. 9302 
Бровка Ю. П. 8933 
Бруй М. Г. 8957 


Будько А. Ф. 9055, 9465-66 


Будько Т. С. 8838, 9028 
Букотина Е. 9616 
Бурдыко Н. П. 9105 
Бурибо О. В. 9448 
Бурко Л. Д. 8809 
Бурминский Д. А. 9256 
Бусыгин Д. Ю. 8865 
Буткевич В. В. 8858-59 
Бушуева Э. В. 9460 
Быкова С. А. 9559 
Быстров В. И. 9264 
Вабиіцевич Й. С. 9122 
Вабиіцевич С. С. 8950 
Вавилов А. В. 9408 
Валаханович Т. В. 9056-57, 
9191-92 
Валетов В. В. 9237 
Валитова И. Е. 9117 
Валынец Н. 9320 
Ван Ли 9500 
Ванина Н. Г. 8858-59 
Варакса А. А. 9100 
Василевский А. С. 9176, 
9203 
Васильев Г. М. 9315 
Васильева И. В. 8896 
Вашкевич А. Е. 8933 
Вашкевич В. В. 9412 
Вашилина Т. П. 9305 
Вдовенко Л. Л. 8777 
Вдовичев А.В. 9470, 9486 
Веденьков А. Л. 9292 


Величковский А. В. 


Велько А. В. 


8933 
8814-15, 


8817-20, 8848 


Венгер С. О. 
Венгеров В. Н. 
Вениаминов А. 
Вербицкий А. А. 
Вергун О. М. 


Веременюк В. В. 
Веренчиков Й. Р. 


Веруш А. Й. 


Вершицкая Й. Н. 


Ветрова Н. В. 
Вечерская Е. В. 
Вечорко Е. С. 


Вильдфлуш Й. Р. 
Вильчинская Н. Е. 


9497 
Вильчук К. У. 


Виноградов А. Н. 
Виноградов В. Н. 


Винярский О. А. 
Вишняков В. А. 


8928 
8758 
9560 
9306-07 
9297 
9163-64 
9125 
8971 
9159 
9384 
8815 
9252 
9338 
9462, 


9305 
9354 
9419-20 
9561 
9385 


Владимир Святославич (князь 


русский) 
Власов С. 
Войтов И. В. 
Войтова Ю. К. 
Волк А. М. 
Волкова Л. М. 
Володин В. 
Володько О. В. 
Вольнова Н. А. 
Вораксо Л. С. 
Воробьев М. К. 
Воробьева Е. В. 
Воронин А. Н. 
Воронко Е. А. 
Воронкова Е. В. 


Воронкова И. Ю. 


Воронов Г. Г. 
Воронов Й. 
Воронова Е. В. 
Воронова Н. В. 
Воронович А. Й. 
Воронович В. В. 


Воронович В. М. 


Воронович Е. В. 
Воропаева В. С. 


Врублевская Н. Г. 


Вулф Р. 


Габа А. И. 
Габрусь И. Ф. 
Гайдук В. Е. 
Галожина Т. И. 
Галузо И. В. 
Гальченко Л. В. 
Гамза Н. А. 
Ганаго А. Б. 
Ганаго Б. А. 
Ганзен А. 


(8820) 
9562 
8757 

9080, 9181 
9165 
9105 

9563-64 
9389 
9473-75 
9565 
9382 
9221 
9566-88 
9283 
9178 
9727 
9265 
9589-92 
8987 
9735 
9293 
8881 
9058 
8881 
9685 
9125 
9429 


8942; 
8829 
9235 
9467 
9106 
9482 
9052 
8887 
9669 
9639-40 


Ганзен П. 9639-40 
Гануіценко Н. Н. 9733 
Гапанькова А. Ф. 8864 
Гардзіёнак В. 9616 
Гарин М. Н. 9569, 9573 
Гаркуша О. 9647-50 
Гедранович Б. А. 8759 
Гедранович В. В. 8759 
Гендель Е. Г. 8872 
Генералов И. И. 9236 
Генералова А. Г. 9236 
Герасенко В. П. 8900 
Гец М. Г. 9480 
Гиль В. Й. 9421 
Гладун Т. Й. 9132 
Глазебная Т. Н. 9498 
Глазкова Е. В. 9501 
Гламбоцкая А. 8916 
Глушанко В. С. 9255 
Гляк Д. А. 9444 
Гнедько Е. 9704 
Гоголина Л. А. 9470 
Голденков М. А. 9442 
Голенченко Г. Я. 9734 
Головачев А. С. 9388 
Головко Ю. С. 9220 
Голосов Д. А. 9317 
Голуб В. М. 9198 
Голуб Н. М. 9004 
Голубев В. Л. 9448 
Гончарук Н. А. 8907 
Горбатов В. В. 9222 
Горбацевич О. Е. 9502-03 
Горбач Н. Л. 9020 
Горбаш В. Г. 9136-37 
Горбунов Ю. А. 9240 
Горбылева И. А. 8907 
Гордиенок Е. 9616 
Городович А. М. 9102 
Горохов С. С. 9268 
Горюнова Ф. К. 9310 
Грабчикова Е.С.  9059-60 
Грамович Г. И. 8942 
Граіценкова Т. М. 8901 
Грибоедова Й. А. 8863, 
8865 
Григорьев Й. М. 9297 


Григорьева Г. М. 9499, 9504 


Григянец Р. Б. 8758 
Гридюшко П. В. 8939 
Гримм В. К. 9656 
Гримм Я. 9656 
Гринько А. Н. 9119 
Гриханов В. П. 9116 
Гричик В. В. 8807, 8809 
Гришкевич О. В. 8933 
Громыко Н. А. 9020 
Грумо Д. Г. 9159 
Губская Л. 9252 
Гульман Е. В. 9049 
Гулякевич Д. Л. 8940 


Гурий (архиепископ ново- 
грудский и лидский) 


8845 
Гурин В. В. 
Гусаков В. Г. 
Гусев А. В. 
Гусев И. Е. 
Гусев О. К. 


Гуслистова Й. И. 


Гуськов А. Л. 
Гутикова Л. В. 


Давжонак В. П. 
Давидович Т. 
Давыденко В. И. 
Дадалко А. В. 
Дадалко В. А. 
Данилевич А. А. 
Данилов А. М. 
Данилов И. П. 
Данилов С. Б. 


Данюіценкова Н. М. 


Дашкевич Г. Б. 
Дейкало В. П. 
Дейкало Е. А. 
Дейкало Н. С. 


9314 


9329, 9337 


8861 
8808 
9395 
9066 
9460 
9305 


8979 
9252 


9349-50 


8885 
8890 
8941 
8810 
9715 
9593 
9236 
9372 


9269, 9294 


8933 
9302 


Декайло Н. С. см. Дейка- 


ло Н.С. 


Демиденко О. М. 


Демидович Г. Н. 
Демченко Н. В. 
9460, 9496 
Демянчик В. Т. 
Демянчик М. Г. 
Денисова С. С. 
Дергай Г. Б. 
Деревянко М. А. 
Детченя Л. В. 
Джонсон Т. 
Дивакова Т. С. 


Дидковская Е. М. 


8786-87 


9319 


9074, 
8809, 9355 


8809 


8974, 9461 


8942; 
9670 
9193 
8888 
9302 


9638, 


9645-46, 9651, 9655-56, 
9659--60, 9662, 9681-83 


Димитрий Солунский 


(8817) 


Дисько-Шуман М. Р. 


Дмитриев В. В. 
Дмитриева Н. 
Добрук В. М. 
Довгань Е. Ф. 
Долбик Е. Е. 


Долготович Б. Д. 
Дорофейчик В. В. 


Достанко А. П. 
Дрозд Д. М. 
Дроздова Н. В. 
Дромашко С. Е. 
Дубина А. П. 
Дубинко С. А. 
Дубовская Н. В. 
Дударев О. О. 


8829 
9305 
9616 
9240 
8880 
9098 
9727 
9108 
9317 
9729 
9115 
9247 
9388 
9468 
9020 
9335 
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Дударева Г. А. 8775 
Дударенко В. В. 8820 
Дудинский Д. И. 8876 
Дулова Е. Н. 9432 
Дунец Л. см. Савченко Л. 

Дуюнов В. М. 9268 
Дыгун М. А. 9016, 9036 
Дымарь Ю. Л. 8980 
Дьяченко О. В. 8843 
Дятко А. А. 8760 
Евдокимов А. В. 9486 
Евдокимова Н. Н. 9021 
Евменчик О. С. 9383 
Евсаева Н. Е. 9470 
Егомостьев Н. А. 9375 
Еленская Ю. 9252 
Елецких Т. В. 9389 
Емельянчик Ю. М. 9248 
Ермолич Е. И. 9371 
Ермолкевич Р. Ф. 9286 
Ермолович Д. В. 8829 
Жабин В. Й. 9594 
Жаков М. С. 9306 
Жарин В. А. 9286 
Жарков Н. И. 9421 
Жарский И. М. 9160-61, 

9323 

Ждан О. 9636 
Жданко Д. А. 9333 
Жданок С. А. 8790, 9315 
Железняк Н. В. 9236 
Железняк Н. Ч. 9029 
Желобкович Е. Ф. 9029 
Жерко О. Я. 9595 
Жаигало Г. П. 8997 
Жизневская Н. Г. 9276 
Жилинский М. Г. 9728 
Жилич Н. А. 9062, 9166 
Жилко В. В. 9108 
Жильцов Й. В. 9270 
Житко И. В. 9030 
Жмыхов Й. Н. 9393 
Жолна А. А. 9462 
Жук В. К. 9020 
Жук Л. И. 9061, 9063 
Жук М. М. 9311 
Жукова Н. П. 9302 
Жуковская Т. В. 9506 
Жулаева Н. В. 9027 
Жумарь С. В. 9727 
Забавская Т. 9252 
Заболотних В. А. 9596 
Завадский С. М. 9317 
Загородный Г. М. 9266, 
Задиран С. В. 8973 
Задорожникова А. А. 9049 
Зайченко В. И. 9621 
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Зайцев С. М. 9243, 
9251, 9271 
Зайцева В. 9616 
Зайцева Н. В. 9022 
Закревская Н. К. 9338 
Закревский М. В. 8814 
Залесский В. Г. 9317 
Занько С. Н. 9302 
Зарецкий С. В. 9293 
Зарицкая Т. А. 9647-50 
Зарянкина А. И. 9287 
Захаревич Е. В. 9107 
Захарова Ж. В. 8973 
Захарова Н. Е. 8861 
Звонкова В. А. 8855 
Зданевич А. А. 9014 
Зданович В. В. 9728 
Зенькова М. Л. 8756 
Зенькова Н. Н. 9238 
Зиновьев А. В. 8754 
Зинчук В. В. 9248 
Змачинский В. А. 9305 
Змушко А. М. 9118 
Зозуля О. Л. 9480 
Зубко Н. М. 8926 
Зуев В. Н. 8791 
Зуенок А. Ю. 9002 
Зуенок С. В. 9355 
Зыбайло А. И. 8933 
Иванов А. А. 9176, 9203 
Иванов Б. В. 8994-95 
Иванов Н. В. 9597 
Иванов С. Е. 9267 
Иванова А. 9616 
Иванова В. М. 9485 
Иванова Г. Л. 8815, 8818-19 
Иванова Д. В. 8967 
Иванова Е. В. 9371 
Иванова И. 9360 
Иванова И. Ф. 9362 
Иванова Л. Н. 9016 
Иванова Ю. В. 9049 
Ивановская И. И. 8815 
Иванченко Н. И. 9598 
Иванченко Т. Н. 9022 
Иванюіцценко В. Е. 8972 
Ивашко В. М. 8977 
Игнатенко В. В. 9165 
Игнатович И. К. 9168 
Игнатович Т. В. 9098 
Игумнов С. А. 9297 
Илия (пророк) (8819) 
Ильйн М. В. 8934 
Ильйн Н. Л. 8910 
Ильюіценко А. Ф. 9322 


Иоанн Кронштадтский 


(8818) 
Исаченкова Л. А. 
9201-02 


9107, 


Исютин-Федотков Д. В. 


8942 


Кадол Ф. В. 9006-07 
Кажемская Л. Л. 9491 
Кажуро Н. Я. 8883 
Казакевич П. П. 9335 
Казакова И. В. 9708 
Калинина Э. А. 8878 


Калиниченко А. С. 8792-95, 


9136-37 
Калиновский В. Р. 9322 
Каллаур А. Н. 8926 
Калтыгин А. Л. 9421 
Калугин В. Ю. 8933 
Камасин С. М. 9338 
Камышников В. С. 9282, 
9297 
Кананович Д. Г. 9220 
Канашевич Т. Н. 9064-65, 
9170-73 
Капельян С. Н. 9199 


Капустин А. 8850-51, 8856 


Капцевич В. М. 9322 
Кардаков В. Й. 9326 
Кардаш О. 9252 
Кардович Г. А. 9236 
Карелина И. 9616 
Карманова О. 9616 
Карневская Е. Б. 9469 
Карпилова А. А. 9728 
Карпишук А. М. 9122 
Карпович О. А. 9470 
Каррид Д. 8846-47 
Карташевич А. Н. 9333 
Касаева Т. В. 9376 
Касович А. В. 9727 
Катович Н. К. 9001 
Катцова Т. М. 9461 
Качалов Й. Л. 9732 
Качан А. П. 9081 
Качур М.С. 9452 
Каштальян А. П. 8809 
Кемеш О. Н. 9177 


Кернасовская В. В. см. Бес- 
смертная В. В. 

Кернасовский М. С. см. Не- 
известный М. С. 


Кецко В. А. 9286 
Кецко В. Н. 9333 
Кийосаки Р. Т. 8868 
Кимленко Й. М. 9211 
Киплинг Р. 9647-50 
Киреенко Е. Г. 8907 
Киреенко Н. В. 8891 


Кирилл (Гундяев В. М. ; пат- 


риарх; 1946- ) 8848 
Кирченко Н. А. 9033 
Киселев В. К. 9727 
Кисилева Н. Й. 9302 
Кислая Т. Й. 8891 
Кислякова Ю. Н. 9120 
Китель Д. А. 9355 
Кишкурно Т. В. 8760 


Клечковская Л. С. 8813 
Климова Е. И. 8942 
Климова М. Л. 9352 
Климович Ю. Й. 9200 
Клионский Б. М. 9599 
Книжникова О. Ю. 8774 
Кобринский М. Е. 9066 
Ковалев А. Ф. 9427 
Ковалев В. 9636 
Ковалевич А. И. 9330-31 
Коваленя А. А. 9727-28 
Ковальчук С. В. 9275 
Ковганов В. Ф. 9238 
Кожар Е. Д. 9302 
Кожарская Н. В. 9377 
Кожарский В. В. 9377 
Кожич Н. М. 8842 
Кожух Й. Г. 9196 
Кожушко В. В. 9163 
Козак К. И. 9727 
Козел А. А. 9240 
Козик А. Л. 8878 
Козинский А. А. 8762, 9094 
Козлов А. 9636 
Козлов А. С. см. Козлов А. 

Козлова С. Л. 9727 
Козловский В. И. 9279-80, 

9355 
Козлякова Т. А. 9506 
Козулин А. В. 9159 
Козыренко Н. В. 9096 
Кокоринова Т. А. 8944 
Кол М.-Э. 9031 
Коленчикова Н. В. см. Ру- 
сакович Н. В. 

Колосова Т. В. 9255 
Колядко Й. Н. 8951 
Кондылев В. С. 9122 
Коннова Е. В. 8933 
Конон (9709) 
Концевой В. М. 9265 
Копанев А. С. 8907 
Корбут В. Я. 9558 
Коржик Д. М. 8818 
Корлюкова И. А. 9097, 9180 
Корнеевец Н. В. 8973 
Коробко И. Ю. 9273 
Королева А. А. 9268 
Королева Т. М. 9020 
Короленко В. Г. 9652 
Корольчук А. К. 8884 
Короткевич А. Й. 8895 
Корчагина Е. Н. 9067 
Корчеменко С. В. 9169 


Косаревская Т. П. 9068-69, 


9187 
Космач Г. А. 9070, 9711 
Косоруков Г. А. 8972; 
Костенко И. Ю. 9470 
Костырева С. С. 9471 
Костюкович Н. Н. 8757 


Котенко Н. Ф. 8978 
Котляров И. В. 8971 
Котляров Й. Г. 9600 
Котов Д. А. 9316 
Котович О. В. 9153 
Котт Г. О. 9555 
Кошелев В. С. 9070-71, 
9711-12 
Кошелева Т. И. 9492 
Кравцов Ю. В. 9136-37 
Крапивин В. С. 8890 
Краснова М. А. 9070-71, 
9711-12 
Красочко П. А. 9306 
Краудер Б. 8850-51 
Краудер У. см. Краудер Б. 
Крень Й. П. 9733 
Криворот А. А. 9727 
Кривошеев В. А. 8834 
Крикливец Е. В. 9616 
Крисевич Т. О. 9226 
Криушев П. В. 9268 
Криштапович Л. Е. 8861 
Круглик Т. М. 9002 
Крук Д. 8916 
Крук Й. Й. см. Крук Я. 
Крук Я. 9153 
Крум Э. В. 9389 
Крупина С. В. 9072 
Крутько Н. П. 9221, 9339 
Крываносава Н. 9616 
Крылов Ю. В. 9272 
Крюкова Л. Ф. 9194-95 
Ксенофонтов В. А. 8981-82 
Кубарев Ю. Е. 8820 
Кудашов В. Й. 9388 
Кудейко М. В. 9073 
Кудрявец Ю. Н. 8921 
Кудрявцев А. Ю. 9505 
Кудрявцева А. 9616 
Кузнецов И. Н. 8889 
Кузнецова Е. В. 8933 
Кузнецова Е. П.  9068-69, 
9080, 9181 
Кузьма В. Б. 9324 
Кузьменко А. Т. 9282 
Кузьменко В. И. 9728 
Кузьмин С. 9639-40, 9653 
Кузьмин С. В. 9657 
Кузьминова В. М. 9472 
Кукреш С. П. 9338 
Кукреш-Ходянкова С. Ф. 
9338 
Кулеш Е. Е. 9193 
Кулеш Н. Е. 8774 
Кулинка Т. В. 9498 
Кульчицкий В. А. 9277 
Кунгурова Н. И. 8902 
Куницкая Н. А. 9497 
Кунцевич З. С. 9222; 
Куратник Т. В. 9102 


Курило Й. И. 9515 
Курилович В. В. 9343 
Курисюк А. Л. см. Вениа- 


минов А. 
Курлович И. В. 9305 
Курмангалиева Д. М. 9031 
Курочкина З. Д. 9469 
Кухтова Н. В. 8869 
Куцанова Т. С. 9685 
Кучинская И. В. 9072 
Лабода Т. Е. 9460 
Лабодаев В. Д. 9333 
Лагойский В. П. 8941 
Лагунов А. В. 8829 
Лазарев А. А. 8860 
Лазовский Д. Н. 8797-98 
Лазовский Й. П. 9201-02 
Лакетка В. 9616 
Ламан Н. А. 9239 
Ланин В. Л. 9317 
Лапицкая Л. М. 9074 
Лапицкий Д. В. 9286 
Лапко А. А. 8767 
Лапо А. И. 8761, 9075 
Латникова Е. А. 9305 
Латотин Л. А. 9076 
Лашкевич Е. Л. 9305 
Лебедева О. В. 8973 
Левданская Н. Е. 8943 
Левченко Л. П. 9374 
Левьюк Л. Н. 9393 
Лемешевская Л. В. 8884 
Ленсу Я. Ю. 8836 
Леонович А. Н. 8927 
Леонович В. Л. 9098 
Леонович С. Н. 9407 
Леонтьева С. И. 8812 
Леонтьева Т. П. 9077 
Леонюк Н. А. 9013 
Лепеш О. В. 9730 
Лепешко Б. М. 8861 
Лепешков Ю. А. 8933 
Лермонтов М. Ю. (9688) 
Леіцинская Т. Л. 9119 
Леіцинский П. И. 8937 
Леіцинский Ю. Д. 9201 
Ли Чень 9616 
Ливенцева М. М. 9273 
Ливянт Е. Б. 9176, 9203 
Ливянт Ю. Р. 9176 
Лизнева Т. П. 9096 
Ликосо В. В. 9354 
Лисейчиков Н. И. 8984 
Лисова И. 9616 
Лисовская Т. В. 9116 
Литвин А. М. 9727 
Литвинко Ф. М. 9098, 9504 
Литовчик Н. Н. 9005 
Лихачев С. А. 9295, 9305 
Лобан Л. А. 9386, 9389 
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Лобанок Л. В. 9177 
Ловкие Л. К. 9375 
Логвин В. М. 8942; 
Ложкина Л. Н. 8907 
Лозинская Е. О. 9467 
Лозовик Н. И. 8934 
Лойко А. Й. 8755, 8908 
Лойко О. 9252 
Лопушанский А. 8852 
Лубченок В. А. 9188-89 
Луд Л. Н. 9303 
Луд Н. Г. 9303 
Лужков С. Г. 9256 
Лукашевич Н. П. 9238 
Лукашенок А. М. 9078, 
9183 
Лукомская В. 9616 
Лукьянюк Т. М. 8928 
Луцевич А. А. 9206 
Лызиков А. Н. 9261 
Людвикевич Г. П. 9482; 
Люцко Л. В. 9020 
Лявшук В. Е. 9003 
Лясковекий В. Л. 9672; 
Ляхор В. А. 8810 
Мавлютова Н. Р. 9092; 
Мавриіцев В. В. 9229 
Маглыш М. А. 9487 
Майоров В. В. 9321 
Макаревич А. И. 9345 
Макаревич Н. А. 9020 
Макаревич Т. А. 9169 
Макаренко В. С. 9276 
Макаров С. 9601-10 
Макарова Е. В. 9478 
Максвелл Д. 8870 
Максименков М. В. 9159 
Максимович В. В. 9306 
Максимчук В. П. 9297 
Макут В. 9611 
Макушников О. А. 9731 
Малашевич Е.В. 9136-37 
Малашонок В. А. 9199 
Малашонок И. Е. 9515 
Малевич Е. В. 9612 
Малинин Й. В. 8782 
Малинин С. 9613-15 
Малинина Н. С. 9079 
Малишевский Н. Н. 8934 
Малков Й. Г. 9415 
Малыхина Г. И. 8829 
Мальцев О. К. 9325 
Мамин-Сибиряк Д. Н. 9656 
Манешина А. В. 9460 
Манцерова Т. Ф. 9373 
Маньковский Й. А. 8950 
Манюк А. Е. 8973 
Маренкин С. Ф. 9223 
Маркасьян Е. И. 9470 
Маркевич Н. Г. 9344 
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Маркова О. В. 
Маркович Л. Г. 


Мармыш А. Г. 
Мартинович А. А. 
Мартыненко Л. П. 
9233 

Марцев С. П. 
Марчук Г. С. 
Маслов Ю. В. 
Маслова М. Е. 
Матвейчик Т. В. 
Матюш Н. В. 
Матюшевская В. К. 
Махова Т. С. 
Махоткин А. Ю. 
Мацкевич В. В. 
Мацкевич Л. И. 
Мацуганова Т. Н. 
Маяковский В. В. 
Медведев А. В. 
Медведев А. П. 
Медведев Г. Ф. 
Мелешко В. В. 
Мелеіценя А. В. 
Менделеев Д. И. 


Мереццак Н. Г. 
Мертвиіцев О. Д. 
Метельский С. М. 
Метлушко И. 
Миксюк Р. В. 
Микулич Е. Г. 
Минина Н. Г. 
Минке М. 
Минченков Ю. В. 
Мисун Л. В. 
Мисуно Е. А. 
Миськевич В. И. 
Митрошкина Т. В. 
Митянин А. А. 
Михадюк С. 
Михайленко Л. М. 
9666 
Михалева Т. Н. 
Михалко Е. Р. 
Мицкевич М. М. 
Могилевская С. А. 
Могильницкий А. 


Молчан Е. Н. 
Моргунова Е. М. 
Мороз Д. В. 
Мороз З. И. 
Морозова И. М. 
Морозова Н. Н. 
Морозова Т. А. 


Мотульский Р. С. 
Мохначева Г. И. 
Мохорт Т. В. 


Марковникова Н. В. 


Мережковский Д. С. 


Мостовлянская В. Е. 


8942; 
9108 
9169 
9299 
8814 
9227, 


9305 
8990 
9479 
9479 
9288 
9460 
8928 
9188-89 
8978 
8920 
8928 
9302 
9658 
8985 
9307 
9240 
8939 
9352 
(9211) 
9652 
9473-75 
8928 
9286 
9505 
9506 
9097 
9240 
9159 
9184 
9328 
9469 
8829 
9481 
9355 
9669 
9664, 


8933 
8885 
9178 
8811 
С. см. 


Алексий Лельчицкий 


8974 
8756 
9255 
9107 
9177 
8896 
9373 
9671 
8781 
9082-83 

9300 


Муравьев А. В. 9106 
Муравьева Г. Л. 9080, 9181 
Муравьева З. А. 8897 
Мурина Л. А. 9098, 
9499, 9504 
Мусафиров Э. В. 9194-95 
Мухачева С. 9647-50 
Мухин Г. Н. 8942 
Мушинский Н. И. 8908 
Мыслюк В. В. 9116, 9120 
Мэрфи Д. 8835, 8871 
Мяделец О. Д. 9245 
Мякинник Т. Н. 9212-15 
Мясникова О. В. 9388 
Мясникович М. В. 8757 
Мяхоўскі А. 9616 
Навроцкий А. Л. 9292 
Надеждина В. 8830, 


8835, 8866, 8961, 9246, 
9398, 9417-18, 9424 


Найс К. 9428 
Наумова А. 9616 
Наумова Е. Г. 9460 
Неборская Т. А. 9084 
Недилько В. Й. 8757 
Нейзвестный М. С. 9557 
Неклеса Н. В. 9716 
Некрашевич М. А. 9671 
Немцев В. С. 8857 
Немцов Л. М. 9281 
Немчинов М. Ю. 8807 
Непарко Т. А. 9333 
Нестерович Л. В. 8783 
Нестерович О. В. 9017 
Нестерук И. Ф. 9484 
Нестерчук Г. В. 9485 
Нестор Летописец (8814) 
Нетти Д. 8924 
Нечаева Г. Г. 8812 
Нечесова Т. А. 9273 
Нечунаева С. В. 9136-37 
Николаева В. В. 9182 
Николаева И. В. 9728 
Николаенко Г. И. 9504 
Никольский М. А. 9294 
Нитиевская Е. Е. 9414 
Новик Е. К. 9732 
Новик Н. Е. 9732 
Новиков А. В. 9333 
Новиков Д. К. 9236 
Новиков С. Е. 9727-28 
Новицкий В. И. 9728 
Новоселова Ю. Б. 9096 


Ноздрин-Плотницкий М. И. 
8884 


Ньюмен Б. 8872 
Обуховская О. А. 9489 
Овсянникова Л. А. 9391 


Одновол Л. А. 9085-86, 
9257 
Оксенчук А. Е. 9686 
Окулич В. К. 9236 
Олейникова О. Н. 9133 
Оловникова Н. Г. 9470, 
9486 
Орешина Е. Ю. 8768 
Орлов Л. П. 8925 
Орлова Й. П. 9032 
Орлова Л. 8806, 9516 
Орлова Т. Д. 9438 
Орловский П. В. 9670 
Осипов Й. А. 9382 
Осмоловский А. А. 8985 
Осмоловский А. Н. 9274 
Осос Е. Л. 9305 
Остахов К. В. 9658, 9668 
Очкольда Й. Й. 8895 
Павлова Е. С. 9371 
Павлова Е. Я. 9727 
Павлова Л. В. 8933 
Павлова О. С. 9273 
Павловский А. В. 9326 
Паздников М. А. 9000 
Пазюра Е. В. 9075 
Пакетова Я. 9616 
Пальчик Г. В. 8996, 9107 
Пан Вэй 9434 
Панкратов В. Г. 9292 
Панкратов О. В. 9292 
Панкратова О. А. 9305 
Панове С. В. 9733-34 
Панова И. И. 9487 
Парейко О. А. 9355 
Пархамович Т. В. 9478 
Паршонок Д. Й. 9112 
Патюпо Ю. В. 9652 
Пахоменко В. С. 9411 
Пашкевич О. 9616 
Пелипась И. 8916 
Пенязь В. А. 9108 
Пересада О. А. 9305 
Перро Ш. 9645, 9656 
Персикова Т. Ф. 9338 
Песецкая Л. Н. 9234 
Петри Ф. 9425 
Петриков А. М. 8809 
Петриченко Е. В. 9389 
Петров А. П. 9217 
Петров В. А. 9178 
Петров К. А. 9106 
Петров Н. 9320 
Петрова О. В. 9266, 9296 
Петрушко Я. Й. 9087 
Петухов Й. Б. 9317 
Пецевич В. М. 9193 
Пивоварук Т. В. 9088 
Пинчук В. В. 9308 
Пиута А. Л. 9703 


Плеханова Т. Ф. 9454 
Плотницкий М. И. см. Ноз- 

дрин-Плотницкий М. И. 
Подгруша С. Е. 8974, 9461 


Подлипский А. М. 9430 
Подлузский Е. Я. 9408 
Подов В. И. 9713 
Позняк С. С. 9340 
Покидченко В. В. 8853 
Поливкина Т. В. 8994-95 
Полина Н. И. 9228 
Полякова Е. С. 9096 
Помазанов Н. Н. 9228 
Поплавец Е. В. 9281 
Поплевко В. И. 9238 
Попов В. Б. 9336 
Попов В. Н. 9310 
Попова Л. О. 8923, 8928 
Попроцкий А. 9320 
Порубов Н. Й. 8942 
Почицкая О. Л. 9673-75 
Прапоріцик В. В. 8820 
Пристром С. Г. 8973 
Пристром Т. А. 9266, 9296 
Продан О. Е. 9253 
Проказов Б. Б. 8816 
Пролесковский О. В. 
8861-62 
Прохоренко О. Г. 9470 
Прушак В. Я. 9339 
Пуйман С. А. 9008 
Пунчик В. Н. 9011, 
9021, 9111 

Пупа Й. А. 9473-75 
Пупцев А. Е. 8762, 9094 
Пучковская Т. О. 9095, 9179 
Пушкин А. С. (9687) 
Пшеничная О. А. 9132 
Пыко В. Т. 9386 
Пятов В. В. 8784-85 
Рабинович В. М. 9470 
Рабушко Т. Г. 9370 
Радевич В. Н. 8917 
Радецкая Л. Е. 9302 
Радько М. К. 8884 
Радько М. М. 9356 
Разводовский В. Ф. 9488 
Размыслович Г. П. 9190 
Разумовская Й. Г. 8918 
Ракова Е. 8916 
Рамси Р. 9031 
Рандаренко Й. Г. 9302; 
Рассашко И. Ф. 9235 
Рассел Д. 9296 
Расциус Г. 9159 
Ратько Т. В. 9502-03 
Раубо В. М. 9328 
Рашупкин С. В. 9421 
Ревтович С. С. 8986. 
Резанович А. И. 9392 


Резанович О. А. 9392 
Реуцкая С. Ф. 9338 
Решетников Д. Г. 8907 
Решетникова А. Н. 8907 
Ржеусская Л. Д. 9302 
Римашевский В. В. 9305 
Рогалевич Н. Н. 9099 
Роговин И. Я. 9617 


Родионов Ю. Я. 9276, 9278 


Рожанский Д. В. 8796 
Рожков Е. 9616 
Рожкова Т. 9616 
Розанов А. А. 8880 
Розенблат Е. С. 9727 
Рокшина Й. Г. 8918 
Романенко О. В. 9508-І1 
Романовский А. А. 9288 
Романовский Ю. Я. 9097, 
9180, 9193 
Романюк Ф. А. 8792-95, 
9136-37 
Рослевич З. Н. 9735 
Руденков В. М. 8757 
Рудко Е. А. 8873 
Румянцев А. А. 8975 
Русак Т. В. 8764 
Русакович Н. В. 9687 
Русенчик Т. М. 9125 
Русецкий А. М. 9317 
Рускевич Г. А. 9328 
Рыбка В. Е. 8973 
Рыжук М. Н. 9688 
Рыклин Д. Б. 9394 
Рылушкин В. Й. 9018 
Рябова С. С. 8910 
Рябоконь Н. В. 8828 
Ряполов А. Н. 9268 
Савенок А. Л. 9114 
Савик Т. 9704 
Савицкая А. В. 9099, 9155 
Савицкая Т. А. 9211 


Савицкая Ю. В. 9099, 9155 


Савицкий В. В. 8963, 
8965-66 
Савич О. Е. 9379 
Савченко Л. 9616 
Савчук В. В. 9013 
Сальников Е. Г. 9480 
Самсонов П. А. 9426, 9429 
Самсонова Й. В. 9269 
Самсонова Н. С. 9021 
Самуль А. В. 9009 
Саникович В. А. 9098 
Сапун О. Л. 9075 
Сардаров А. С. 9413 
Саркисова Э. А. 8940 
Сасим Л. В. 8907 
Сафонова Т. В. 8931 
Сахарук В. А. 8857 
Сахарчук Ю. И. 9122 
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Сачек Г. С. 9229 
Сачук Е. В. 9399 
Светлович Т. Г. 9242 
Свидунович А. В. 9415 
Свидунович Н. А. 9323 
Свиридова С. В. 8903 
Свиридович Н. Л. 9482; 
Свистунова В. Н. 9106 
Свистунова Т. М. 9735 
Седляр Ф. Ф. 9342 


Секержицкий В. С. 9204-05 


Селезнева Т. А. 9479 
Селиванов А. В. 9671 
Селивоник В. А. 9122 
Семак Е. Л. 9091 
Семенов В. М. 9270 
Семенов Г. 9320 
Семенова В. Н. 8934 
Семенова Е. С. 9555 
Семенюк А. К. 9302 
Семенюк Л. П. 9473-75 
Сенькевич Т. В. 9450 
Сенько А. Н. 9389 
Серафим Вырицкий (8815) 
Сергеев А. Ю. 9236 
Сергеев Ю. В. 9236 
Сергейко С. А. 9010 
Серединская О. Х. 9119 
Сержанов Г. А. 9688 
Серикова Н. В. 8846 
Сивашинская Е. Ф. 9011 
Сигай С. Н. 9090 
Сидоренко Р. С. 9098 
Силивончик Н. Н. 9283, 
9290 
Симанович Д. Г. 9599 
Симонян Г. В. 8933 
Синякова И. В. 9482 
Сиротко В. В. 9294 
Скобей В. Н. 9326 
Скобелева Ю. В. 8964 
Скоробогатая Е. И. 9515 
Скородулина Ю. 9616 
Скоропанов С. Г. 9337, 
(9329) 
Скриба А. 8916 
Скрипленок Т. Н. 9305 
Скрябина Л. С. 9728 
Скуратович Е. Й. 8932 
Скурко О. В. 8917 
Сланская А. Е. 9034 
Слесарь И. Э. 9202 
Смирнова Л. 9154, 9156, 
9304, 9361 
Смирнова Л. А. 9305 
Смолин Б. М. 8925 
Смолкин Б. Я. 8924 
Снежков Д. Ю. 9407 
Снопкова Е. Й. 9012 
Соколинская Т. В. 8910 
Соколова Й. Н. 9735 
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Соколова Т. В. 9013 
Соколовская В. А. 9618 
Соколовский Н. К. 9231 
Солодкая Е. А. 8829 
Солодков А. П. 9131 
Солонинко А. Е. 9101 
Солтан В. А. 9497 
Сорвиров Б. В. 8909 
Сороко П. О. 8907 
Спаіцанская В. Н. 9444 
Спизман Р. Ф. 8888 
Спиридонов Н. В. 9323 


Станиславчик Л. И. 8831-32 


Старжинский В. П. 8908 
Старовойтов О. М. 9125 
Старостенко В. В. 8843 
Стасевич Т. В. 8817 
Стасеня В. Й. 9619 
Сташкевич Н. С. 9734 
Стебихова В. В. 8782 
Степанович В. А. 9140 
Сторожева Н. А. 9517 
Стрижанец А. Й. 9093 
Строкач Т. В. 9134 
Струков Ю. 9642-43 
Стукачев В. Н. 9207 
Ступень Н. С. 9004 
Суздалева И. В. 9125 


Сулейманов В. З. 8763, 9103 


Супрун Л. Я. 9302; 
Суходольский В. 9320 
Сухоруков В. Е. 8978 
Суша Г. З. 9388 
Сушкевич А. Н. 9380-81 
Сушкевич В. Н. 9380 
Сушков С. А. 9269 
Суіцевич О. В. 911 
Сысоева Й. А. 9358 
Сюэ Бин 9616 
Таболич Е. В. 9492 
Таборова Е. 9301 
Таборова Е. И. 9252 
Таборовец В. В. 8764 
Талюк В. А. 9036 
Тановицкая Н. И. 9159 
Тарантей Л. М. 9010 
Тарас А. Е. 8854, 9736 
Тарасевич Н. А. 9449, 
9453, 9458-59 
Тарасенок А. И. 8907 
Тарасенок З. Н. 8907 
Таяновская И. В. 9098 
Тегако Л. И. 9228 
Телеш Е. В. 9317 
Телятицкая Т. В. 8937 
Телятников Р. В. 9247 
Тепляковская А. Н. 9498 
Терехов В. К. 8902 
Тереценко Е. В. 9482 
Тиво П. Ф. 9329 


Тимахович Ю. Н. 9709 
Тимонова А. В. 9728 
Тимофеева А. П. 9255 
Тимошенко В. Я. 9333 
Тимошенко И. В. 8874-75 
Тимошин С. И. 9309 
Титков С. П. 9737 
Титович И. В. 9129 
Ткач Е. В. 9104 
Ткачев А. В. 9305 
Ткаченко И. 9616 
Ткачик П. П. 9408 
Ткачук А. 9657 
Токарев Н. В. 9728 
Толкачева О. В. 8858-59 
Толочко А. 9320 
Толстой А. Н. 9657 
Томкунае Ю. И. 9333 
Тонкович Й. Н. 8759 
Точилина А. К. 9491 
Точицкая И. 8916 
Трамбачева Т. Д. 8898 
Траскевич А. Г. 8907 
Трегубов С. Е. 9268 
Трепашко Л. И. 9341 
Тригорлова Л. Е. 9216, 
9218-19 
Тригубович В. Б. 9319 
Тригубович В. В. 8978 
Трифонова А. Н. 9211 
Троянов А. А. 9241 
Трусь А. А. 8770 
Трухан В. М. 9223 
Труханов М. В. 8855 
Тузиков А. В. 8758 
Тукало Л. М. 9341 
Тулинов Е. С. 9318 
Тябут Т. Д. 9305 
Укра М. 9253 
Улаіцик В. С. 9277 
Унуковіч А. 9616 
Урбанович И. Ю. 9465 
Усова Е. Б. 8877 
Уткевич О. Й. 9411 
Ушакова Т. Е. 8933 
Ушков С. А. 9254 
Фастовец Р. В. 9492 
Федоров Г. В. 8942 
Федоров Н. Е. 9284 
Федоров Н. И. 9332 
Федорова Ю. А. 8967 
Федорович Н. Н. 9489 
Федорцова Е. Е. 9118 
Фейгин А. И. 9320 
Фиешко Н. Ф. 9096 
Филимоненкова Р. Н. 9397 
Филиппов А. А. 8861 
Филиппова Л. Е. 8886 
Филиппова Н. Н. 8973 


Филонов В. П. 9254 


Фоменкова И. В. 9620 
Фомин Ю. А. 8839 
Форд Г. 9714 
Франтов В. 9320 
Фриіцина Н. Н. 8829 
Фурманов Й. А. 9015 
Хадиков А. Х. 9621 
Халецкий В. А. 9004, 9134 
Хандошко С. Н. 8984 
Харитончик З. А. 9456 
Харкевич О. Н. 9305 
Харкевич Т. И. 9470 
Харламов И. Ф.  (9006-07) 
Харленок В. Й. 9302 
Хартоник Й. А. 8757 
Хачатрянц К. К. 9412 
Хвалюк В. Н. 9220 
Хворик А. 9641-42, 9644 
Хмелевский В. М. 8990, 
8997, 9118 
Хмельницкая Е. А. 9487 
Ходонович Л. С. 9037 
Хозей С. 9252 
Холодинская Н. В. 9493 
Хомич Е. В. 8822 
Храмцова Л. А. 9225 


Христорождественская Л. П. 
9494 


Хритоненко Н. А. 8973 
Хрусталев Б. М.  8792-95, 
9123 
Худенко Л. А. 9098 
Цвирко Д. Г. 9305 
Цвирко Й. А. 9276 
Цыплюк С. Ф. 9556 
Чабровская О. М. 9159 
Чайка Е. С. 9038 
Чайчук А. 8813, 9653 
Чайчук В. 9639-40, 
9653, 9657 
Чвиров П. В. 9393 


Чеботаревская Т. М. 9182 
Чеботаревский Б. Д. 9076 


Чеков В. И. 9321 
Чен Чжиюн 9616 
Чепелева Г. М. 9518-20 
Чепиков Н. Т. 9346 
Чепухина Р. 9616 
Черепица В. Н. (9707) 
Чернов В. А. 8978 
Чернова Т. А. 9174-75 
Черных А. Г. 9316 
Черныш Н. К. 9207 
Чернышевич А. 9320 


Чернявская И. Ф. 9096 
Чернявская Л.Г.  9473-75 
Черчес Т. Е. 8840 
Чжан Сяося 9616 
Чиж Н. 9252 
Чижова С. А. см. Макут В. 

Чистякова М. Б. 9673-75 
Чистякова-Вэр Е. М. 9647-50 
Чубуков А. М. 9297 
Чумак Т. М. 9333 
Чупырко Н. В. 9266 
Шабека Л. С. 8765, 9109 
Шагал М. З. (9430) 
Шадурский В. Г. 9671 
Шайкин Р. В. 9355 
Шандроха С. 9320 
Шарапов Ю. В. 9167 
Шарапова В. Е. 9358 
Шарков А. В. 9728 
Шаркова О. Э. 8910 
Шатковская Ж. Ч. 9039 
Шатыренок Й. С. 9622 
Шатько В. И. 8978 
Шахов Е. А. 9262 
Швайко Л. Г. 9110 
Швед А. Д. 9425 
Шебеко В. Й. 9276, 9278 
Шебеко К. К. 8789 
Шевляков В. В. 9254 
Шевлякова И. 9636 
Шевченок Е. В. 8973 
Шевчук В. В. 9339 
Шейко Л. Г. 9333 
Шекунова С. Ф. 9338 
Шелег В. К. 9308 
Шелег Л. 9252 
Шепетько О. В. 9387 
Шестак О. Н. 9374 
Шестакова Н. Н. 8776 
Шилейко Й. Д. 9297 
Шило Й. Н. 9333 
Шиман Е. 9616 
Шиманович Г. 8916 
Шиманович Й. Е. 9217 
Шимова О. С. 9231 
Шинкевич Н. В. 9388 
Шишакова С. Ю. 8997 
Шишко Н. Е. 9238 
Шкатуло И. Г. см. Воронов Й. 
Шлыков В. В. 9056-57, 

9187, 9191-92 

Шляхтунов В. И. 9353 
Шмагаревская С.В. 9671 
Шмигельский А. А. 9297 
Шнеперман Л. Б. 9080, 9181 
Шнитко М. Ф. 9623 
Шоломицкая Й. П. 9096 


Шостак М. А. 8948 
Шоцкая Г. А. 9455 
Штейнер А. Й. 8952 
Штыров А. В. 8984 
Шульга Н. В. 9470 
Шунков В. Н. 9354 
Шунто А. 9252 
ІЦерба В. Я. 9339 
ІЦербакова С. Г. 8918 
ІЦукин А. В. 8933 
Юдина Р. Й. 9321 
Юматова Й. А. 9067 
Юрас С. А. 9326 
Юрко В. В. 9355 
Юхнель Н. В. 9074, 
9460, 9496 
Юхновская В. Н. 9100 
Языкович Э. Ф. 9727 
Якимова Я. 9616 
Якимович Е. Б. 8755, 8908 
Якимчик Т. В. 9079 
Яковенко Н. 9636 
Яковлев В. И. 8987 
Яконюк В. Л. 9434 
Якубович Д. В. 9355 
Якушева Э. Е. 9216, 
9218-19 
Яловая Н. П. 9134 
Яловик В. С. 8975 
Яминский Б. В. 9355 
Янкелевич Р. К. 9240 
Янчик С. Н. 9238 
Ярмолович С.В.  9188-89 
Ярмусик Э. С. 9707 
Яскевич Я. С. 8879 
Ясников Г. Е. 8904 
Ясовеев М. Г. 9157-58 
Ястреб Д. С. 8949 
Ясюченя В. В. 9321 
Ятусевич А.И. 8800, 9306 
Яіцин Б. Ю. 9080, 9181 


На англійскай мове 


Вогізепко У. 8922 
РобгіуапікК 5. 8922 
РоПеуосесТ. 9121 
Кіепшіз 7. 9121 
ГіезВоці М. уап 9121 
Міпепкоха І. 9121 
Ргізігоп Е. 8922; 
Кадугіпа У. 9121 
Зсргш ]. 9121 
Тэшвапоу А. б. 9244 
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ПРАДМЕТНЫ ПАКАЗАЛЬНІК 


Англа-беларускія слоўнікі скарачэнняў 9457 

Археаграфія 9706 

Археалагічныя помнікі, 
бласць 9699 

Архіўная справа ў Беларусі 9706 

Беларуска-англійскія размоўнікі 9522 

Беларуская літаратура 9554, 9689, 9691-92, 
9698 

- бібліяграфічныя паказальнікі 8773 

- метадычныя дапаможнікі 9041, 9044, 9047 

-- методыка выкладання 9045 

Беларуская мова 9523, 9527 

- лексіка 9553-54 

- метадычныя дапаможнікі 9046, 9048; - 
для пачатковай школы 9040 

- падручнікі і дапаможнікі 9529, 9545 

- паспяховасць навучэнцаў, праверка 9048 

Беларуская паэзія 9693, 9695 

Беларусы, этнаграфія 9724 

Бібліятэкі, работа з дзецьмі 8780 

Бібліятэкі, Гродзенская вобласць, гісторыя 
8779 

Бібліятэкі абласныя, Магілёўская вобласць, 
бібліяграфічныя паказальнікі 8772. 

- публічныя, Гродзенская вобласць 8778 

Бібліятэчная справа, Гродзенская вобласць, 
гісторыя 8779 

Вучэбна-выхаваўчая работа ў пачатковай 
школе 9025 

Вялікая Айчынная вайна 1941-1945 гадоў 
9718 

Гісторыя, Беларусь 9717-20, 9722 

- Віцебская вобласць 9724 

- Вялікае княства Літоўскае 9719, 9722 

- Гродзенская вобласць 9699 

- Гродна 9721 

- Полацк 8802, 9723 

- Усходняя Еўропа 9710 

- Цэнтральная Еўропа 9710 

Дашкольнае выхаванне 9025 

Дзіцячыя святы, сцэнарыі 8780 

Імёны ўласныя 9554 

Каталіцкае багаслоўе 8801, 8804-05 

Каталіцызм 8844 

Катэхізіс 8801, 8804-05, 8844 

Краязнаўства, Гродзенская вобласць 9700 

- Пінск 9701 

Культурнае жыцце ў Віцебскай вобласці 
9440 

Лінгвістыка гл. Мовазнаўства 


Гродзенская во- 
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Літаратура народаў Балтыі 9684 

Літаратуразнаўства 9693 

Літаратурнае чытанне, метадычныя дапа- 
можнікі для пачатковай школы 9043 

Мовазнаўства ў Беларусі 9523 

Музеі гістарычныя, Гродзенская вобласць, 
гісторыя 9700 

Нацыянальныя стравы беларускія 9359 

- польскія 9359 

Новы год 8780 

Органы выканаўчай улады, Беларусь, гісторыя 


Паэтыка 9691 

Педагагічная псіхалогія 9126 

Педагогіка народная беларуская 8998 

Пераклад мастацкі 9693 

Права Беларусі 8930 

- Вялікага княства Літоўскага 8930 

Прафесійная арыентацыя ў школе 9042 

Размоўнікі беларуска-англійскія 9522; 

Расліны, ахова, Беларусь 8803 

Рыторыка, падручнікі і дапаможнікі 9447 

Святы беларускія 9440 

Слоўнікі англа-беларускія скарачэнняў 9457 

Тэатральныя фестывалі, Брэст 9435 

Тэатры, Беларусь, гісторыя 9437 

Тэатры аматарскія, Барысаў 9436 

Універсітэты, гістарычныя факультэты, 
Магілёў 9127 

- юрыдычныя факультэты, Гродна, гісторыя 
9128 

Урок, методыка 9040 

- планаванне 9043-45, 9047 

Філалогія 9446 

Эстэтычнае выхаванне 8998 


Аварийно-спасательные техника 
безопасности 9256 

Авиационная техника, ремонт 9324 

Автолюбители военные 8980 

Автоматизированные системы проектиро- 
вания 9336 

Автоматические системы управления дис- 
кретные, проектирование, автоматиза- 
ция 9396 

Автомобильная 
история 9714 

Автомобильные перевозки международные 
9372 


работы, 


промышленность, США, 


Агрономия, практические работы учаіцихся 
9238 

Агрохимия, практические работы учаіцихся 
9338 

Адвокатура, Беларусь 8954 

Административное право Беларуси 8937 

Акварель 9428-29 

Акушерство 9305 

Алгебра, методические пособия 9068-69 

- успеваемость учаіцихся, проверка 9068-69 

Алгоритмизация 8764 

Алкоголизм, профилактика и борьба 9249 

Аллергия и аллергические болезни пиіцевые 
у детей, лечение 9289 

Анализ хозяйственной деятельности 9383, 
9387 

Аналитическая геометрия 9184 

Анатомия, терминология латинская 9473 

Анатомия занимательная 9246 

Английский язык 9461-62, 9468, 9479, 9486, 
9488, 9494 

- грамматика 9467, 9470, 9478 

- лексикология, хрестоматии 9476-77 

- методические пособия 9049, 9074, 9077, 
9485 

- практические работы учаіцихся 9471 

-.- самостоятельная работа учаіцихся вузов 
9472, 9497-98 

- синтаксис 9495 

- словари 9490 

- успеваемость учаіихся, проверка 9049 

- учебники и пособия 9492 

Англо-русские словари 9514 

Анемия, лечение 9283 

Антропология 9228 

Антропософия 8755 

Артиллерийские орудия 9325 

Архитектура 9413-14 

Архитектурное проектирование 9412 

Архитектурные памятники, Европа, путево- 
дители 9417-18 

Астма бронхиальная, лечение 9286 

Астрология 8827 

Атомная энергетика см. Ядерная энергетика 

Аудит 9377 

Банки, кредитно-расчетные операции 8893 

- учет и отчетность, учебники и пособия 9374 

Банковское дело 8895 

Безопасность государств, международно- 
правовые проблемы 8880 

Безопасность жизнедеятельности, изучение 
в начальной школе 9085 

- методические пособия 9086; - для началь- 
ной школы 9085 

Белорусская живопись 9430 

Белорусская культура 9153 

Белорусско-итальянские отношения 8924 

Белорусы, история 9736 

- этнография 9152 

Беременность, гигиена 9301, 9304 

Библиотеки, организация работы 8781 


- работа с читателем 8783 

Библия, изучение 8857 

Биологическое разнообразие 9158 

Биотехнология 9233 

- учебники и пособия 9240 

Болезни, диагностика 9269 

Боль, клиника 9277 

Больные, уход 9288 

Ботаника 9239 

- практические работы учаіцихся 9238 

Бронхиальная астма см. Астма бронхиальная 

Бумажные изделия самодельные 9424 

Бухгалтерский учет 9373, 9375-77, 9381 

- автоматизация 9379 

Бухгалтерский учет в банках, учебники и 
пособия 9374 

- в профсоюзных организациях 9378 

Бытовые отходы 9328 

Вакцины 9307 

Валютные операции, учет 9380 

Великая Отечественная война 1941-1945 
годов 8945, 8979, 9716, 9727-28 

- отражение в художественной литературе, 
библиографические указатели 8777 

Венерология 9291 

Вероятностей теория 9194-95 

Ветераны, Витебск 8972 

Ветеринарная иммунология 9307 

Ветхий Завет, текстология 8846-47 

Вихревое движение, расчет 9207 

Внешнеторговые операции, учет 9380 

Внешняя политика Казахстана, история 
8881 

Внутренние болезни, диагностика 9281, 

- терапия 9279-80 

Вода, лечебное применение 9266 

Водители автотранспорта, гигиена труда 
9372 

- подготовка 8980 

Водные ресурсы, охрана, Беларусь 9224 

Воды поверхностные, гидрологические ха- 
рактеристики, Беларусь 9224 

- подземные, гидрологические характери- 
стики, Беларусь 9224 

Военная история 8978 

Военная подготовка 8986 

Военная радиосвязь 9326 

Военная техника 9325 

- ремонт 9324 

- энциклопедии детские 8816 

Военная токсикология, практические рабо- 
ты учаіцихся 9268 

Военная экономика 8927 

Военное дело 8981-92, 8985, 8987 

- энциклопедии детские 8816 

Военное дело в Беларуси 8977 

Военнослужаіцие, здоровье и гигиена 9286 

Военные академии, Беларусь 8976 

Военные преступники 8945 

Волосы, уход 9398 
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Воспитание в семье 9009, 9027, 9271 

Всемирная история, методические пособия 
9058 

Высшее образование 9130 

- философские проблемы 9140 

Высшее образование, Беларусь 9123 

- Европа, словари 9133 

Вязание ручное 9366 

Гадание на картах 8824 

Газовая динамика 9207 

Газоснабжение, нормы и расценки 9400 

Газоснабжение, предприятия, Беларусь 
9321; - Гомельская область 9320 

Генеалогия, изучение в школе 9021 

Генераторы квантовые газовые, физика 9315 

Генетика 9233 

Генетическая инженерия, учебники и посо- 
бия 9240 

Геометрия, письменные работы учаіцихся 
9056-57 

-. самостоятельная работа учаіцихся 9056-57 

- успеваемость учаіцихся, проверка 9057; - 
проверка 9056 

Геополитика 8981-82 

Германские языки 9458-59, 9480 

Гигиена беременности 9301, 9304 

- военнослужаіцих 9286 

- детского возраста 9251, 9271, 9304 

- женіцины 8833 

- труда 9254 

Гидравлические приводы автоматические, 
расчет 9308 

Гидроавтоматика 9308 

Гимнастика 9444 

- методика преподавания 9444 

Гинекология 9305 

- учебники и пособия 9302 

Гистология, практические работы учаіцихся 
9245 

Города, планирование и строительство 9414 

Гороскопы 8823, 8825-26 

Государственная автомобильная инспекция 
(ГАЙ), разговорники многоязычные 8974 

Государственное регулирование экономики 
8904 

Государственное управление 8971 

-- Беларусь, нормативные и руководяіцие 
материалы 8973 

Государство и право, теория 8878 

Градостройтельство 9414 

Гражданский кодеке Республики Беларусь 
8958 

Гражданское право Беларуси 8955-56 

Гражданское процессуальное право Белару- 
си 8964 

Гражданственность, воспитание 9001 

Грамматика 9451 

Графика 9425 

Гуманитарное образование высшее 9129 

Демография, библиографические указатели 
8776 
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Деньги и денежное обраіцение 8827, 8868, 
8895 

Дерматозы, лечение 9292 

Дерматология 9291 

Детали машин, восстановление и ремонт, 
учебники и пособия 9323 

- упрочнение поверхностное, учебники и 
пособия 9323 

Дети, здоровье и гигиена 9271 

Дети аномальные, воспитание и обучение 
9117 

Дети грудные, векармливание и уход 9251-52, 
9301 

Дети дошкольного возраста, воспитание и 
обучение 9027; -- справочники 9035-36 

- методика обучения 9034 

- физическое развитие 9028 

Дети раннего возраста, здоровье и гигиена 
9251, 9304 

- методика обучения 9038 

Дети умственно отсталые, воспитание и 
обучение 9120 

- методика обучения 9116 

Детская и юношеская литература зарубеж- 
ных стран 9686 

Детские болезни, лечение 9251 

Детские игры и развлечения 9027 

Детские энциклопедии 8806, 8811, 8813, 
8821 

- по военной технике 8816 

- по военному делу 8816 

Детское творчество 9672; 

Детство 8838 

Диабет сахарный 9288 

- осложнения и последствия, лечение 9300 

Диабетическая стопа, лечение 9300 

Диетические блюда, рецептура 9253 

Дизайн см. Художественное конструирова- 
ние 

Дисбактериоз кишечника у детей, лечение 
9287 

Дискурс 9454 

Дисперсные системы, физико-химические 
свойства 9221 

Дошкольные учреждения, методика работы 

037 

Древний мир, методические пособия 9071 

Еврейская культура 9672 

Естествознание 9157 

Жалобы и заявления, рассмотрение, Россий- 
ская Федерация 8961 

Женіцина, здоровье и гигиена 8833 

- психология 8833, 8841 

Женіцина, Беларусь, правовое положение 
8954 

Жестяницкие работы 9409-10 

Живопись, техника 9427 

Животные 8807 

Жидкости, движение 9207 

Жилицное  законодательство 
8963, 8965-66 


Беларуси 


Жилиіцное строительство индивидуальное, 
Беларусь, нормативные и руководяіцие 
материалы 8965; - кредитование и фи- 
нансирование 8898 

Жилиіцные права граждан Беларуси, зако- 
нодательство 8989 

- нормативные и руководяцие материалы 
8963, 8966 

Жития святых 8814-15, 8817-20, 8852. 

Заіцита растений, Беларусь 9341 

Здоровый образ жизни 9261 

Здоровье 9261 

Здравоохранение, учреждения, 
организация работы 9255 

Земельное право Беларуси 8968 

Земельный кодеке Республики Беларусь 
8969-70 

Землепользование, Минская губерния, ис- 
тория, справочники 9729 

Игры подвижные 9028 

Избирательная система Беларуси 8934 

Издательское дело, Беларусь 9371 

Изобразительное искусство, методика пре- 
подавания в начальной школе 9073 

-- методические пособия для начальной 
школы 9067 

Инвестиции см. Капитальные вложения 

Инженерная графика 9188-89 

- методика преподавания в высшей школе 
9135 

-.- самостоятельная работа учаіцихся вузов 
9421 

Инженерно-педагогические кадры, 
товка 9123 

Инновации см. Нововведения 

Иностранные слова в русском языке, слова- 
ри 9516 

Иностранные языки 9455 

- методика преподавания 8983, 9453, 9458- 
59, 9480 

Интеграция экономическая 8900 

Интеллект 9247 

Интеллектуальная собственность, управле- 
ние 8967 

Интернет, изучение в школе 9103 

- применение в народном образовании 9103 

З Меб-страницы, составление 9385 

Информатизация обіцества, Беларусь 8758 

Информатика 9204-05 

- методические пособия 9075 

Информационная технология 8759, 8781 

Иски и претензии, рассмотрение, Россий- 
ская Федерация 8961 

Искусственный интеллект 9247 

Искусство 8999 

Историческая наука в Беларуси, история 
9707 

История, Беларусь 8810, 8979, 9727-28, 
9730, 9736; - учебники и пособия 9732 

- Витебская область 9735 

- Гомель, источники и источниковедение 
9731 


Беларусь, 


подго- 


- Греция Древняя 9709 

- Могилевская область 9737 

- славянские страны 9707 

- СССР 9715-16 

- США 9714 

- Украина 9713 

Иога 9264 

- самоучители 9267 

Иогов система физической культуры 9264 

- самоучители 9267 

Кадмий 9223 

Календари для огородников лунные 9345 

- для садоводов лунные 9345 

- знаменательных и памятных дат 8782. 

Канонизация (религиозный) 8845 

Капитальные вложения 8866, 8886 

Католическая церковь в Минске, история 
8854 

Качество продукции, управление 8767 

Китайский язык, лексикология 9500 

Кишечник, микрофлора 9290 

Кишечные болезни, лечение 9290 

Классные руководители в школе 9102 

Клинико-лабораторные исследования 9270 

Клопы (зоологический) 9260 

Кодекс о судоустройстве и статусе судей 
Республики Беларусь 8960 

- об административных правонарушениях 
Республики Беларусь 8936 

Командировки служебные, Беларусь 8887 

Коммуникация (социологический) 8987 

Композиция в изобразительном искусстве, 
изучение в начальной школе 9104 

Компьютеризация обучения 9002 

Компьютеры персональные 8759 

- программирование 8764 

- программы графические, методические 
пособия 9109 

- программы по бухгалтерскому учету 9379 

- программы прикладные 8760 

Кондитерское производство 9391 

Конкурентоспособность (экономический) 
8907, 8916 

Конный спорт, Минская область 9443 

Конституция Республики Беларусь 8935 

Кормопройзводство, практические работы 
учаіцихся 9238 

Корпорации, управление 8768, 8890 

Краеведение, Витебская область 9703 

- Минская область 9704 

- Могилевская область 9702 

Кредит 8895 

- ипотечный, правовые основы 8898 

- международный 8923 

Криминалистика, учебники и пособия 8942 

Криминалистическая тактика, учебники и 
пособия 8942 

Кровельные работы 9409-10 

Кроссворды, справочники 9441 

Кулинария, рецептура 9360-65 

Культура, история 9708 
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Культура славянских народов 9153 

Культурная жизнь в Беларуси 9439 

Курение табака, профилактика и борьба 9250 

- социальные проблемы 9250 

Лазеры см. Генераторы квантовые 

Латинский язык 9473-75 

Лесоведение 9330-31 

Лесоводство 9330-31 

Лесоматериалы, товароведение, учебники и 
пособия 9332 

Лидерство 8971 

Лимон, размножение 9346 

Лингвистика см. Языкознание 

Линейная алгебра 9184 

Линейные уравнения 9190 

Литературное чтение, методика преподава- 
ния в начальной школе 9082 

Личность (психологический), практические 
работы учаіцихся 8831-32 

- формирование 8835 

Логистика, Беларусь 8766 

Логопедическая работа с детьми 9115 

Лорорганы, болезни у детей, лечение 9285 

Льноводство, Беларусь 9344 

Любовь 8841 

Малые предприятия, управление 8891 

Манипулирование сознанием 8867, 8876 

Маркетинг, практические работы учаіцихся 
8914 

-.- самостоятельная работа учаіцихся вузов 
8918 

- учебники и пособия 8915 

Математика 9169, 9204-05 

- задачи 9097 

- методика преподавания 91 16 

- методические пособия 9065, 9076, 9088, 
9095; - для начальной школы 9062, 
9064, 9089 

- письменные работы учаіцихся 9080 

-. самостоятельная работа учаіцихся 9080 

- успеваемость учашихся, проверка 9076, 
9080, 9097 

- успеваемость учаіцихся в начальной шко- 
ле, проверка 9062 

Математика высшая 9178, 9184, 9194-95 

-.- самостоятельная работа учаіцихся вузов 

9165 

Математика для дошкольников 9028, 9034, 

9039 

- учебно-наглядные пособия 9030 

Математический анализ 9196 

Математическое моделирование 9196 

Матрицы (математический) 9190 

Машинная графика, методика преподавания 

в высшей школе 9135 

Машиноведение 9309 

Машиностройтельное черчение, самостоя- 

тельная работа учаіцихся вузов 9421 

Медицина 9241 

- терминология латинская 9474 

- энциклопедии 9243 
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Медицинская биология 9225 

Медицинская помоіць 9242 

Медицинская помоіць первая 9275 

Международное право публичное 8933 

Международные расчеты 8923 

Международные экономические связи 8923, 

8925-28 

Мелиорация, Беларусь 9159, 9337 

Менеджмент 8896, 9385 

Метаболизм см. Обмен веіцеств 

Метагалактики, физика 9197 

Металлообработка горячая, учебники и по- 

собия 9322 

Методология 8828 

Механизмы и машины, теория 9310 

Микробиология медицинская 9236 

Микроэкономика 8884 

Микроэлектроника 9317 

Микроэлектронные схемы интегральные, 

производство, технический контроль 

9316 

Милиция, Витебск, история 8972 

Млекопитаю:іцие дикие, охрана, Беларусь, 

справочники 8809 

Модульное обучение 9130 

Мозг головной 9247 

Молитвословы 8849 

Молодежь, социальные проблемы 8874-75 

- социологические исследования 8874-75 

Молодежь, Беларусь 9001 

Молочная промышленность, предприятия, 

анализ хозяйственной деятельности, 

Беларусь 9352 

Монархия в Беларуси 8882. 

Монастыри, история 9415 

Мужчина, психология 8841 

Музыкальное воспитание в дошкольных уч- 

реждениях 9037 

- в школе 9096 

Музыкальные игры 9037 

Музыкальные школы детские, Брест 9101 

Музыковедение 9432 

Мукомольно-крупяные предприятия, охрана 

труда 9254 

Мультимедна, изучение в школе 9094 

Мясные продукты, учебники и пособия 

9353 

Мясо, учебники и пособия 9353 

Мясокомбинаты, Калинковичи 9351 

Налоги и сборы, Беларусь 8897; - норма- 
тивные и руководяіцие материалы 8899 

Наркотические средства, оборот незакон- 
ный, предупреждение, Беларусь 8944 

Народное образование 8996 

- Беларусь, история 9003 

- Речь Посполитая 9003 

Народное образование, учреждения, охрана 
труда, Беларусь, нормативные и руко- 
водяіцие материалы 8994-95 

Народные приметы 8827 

Насекомые-паразиты, история 9260 


Населенные места сельские, планировка и 
строительство 9412 

Наука, философские проблемы 8828 

Наука в Беларуси 8757 

- история 8754 

Научно-информационная деятельность в 
Беларуси 8758 

Научно-исследовательская работа 8753, 8756 

- методология 8755 

Научно-техническая информация 8758 

Национальные блюда русские 9364 

- японские 9363 

Начертательная геометрия 9188-89 

- методика преподавания в высшей школе 
9135 

Неврология 9295 

Нейрокомпьютеры 9247 

Нейролингвистика 8839 

Нейропсихология 9247 

Нейрохирургия 9295 

Немецкий язык 9484 

- методические пособия 9051, 9054-55 

-- самостоятельная работа учаіцихся вузов 
9489 

Немецко-фашистская оккупация в период 
Великой Отечественной войны 1941- 
1945 годов, Беларусь 8945 

Неорганическая химия 9222 

Нервная система, физиология 9265 

Новейшая история, методические пособия 
9070 

Нововведения 8753, 8755, 8781, 8908-09, 
8951, 9134, 9343 

Новорожденные, вскармливание и уход 
9301, 9304 

Ножи охотничьй, энциклопедии 9354 

Нравственное воспитание 9009 

Обмен веіцеств, расстройства, лечение 9273 

Образование взрослых 9114 

Обіцение, психология 8835, 8841, 
8870, 8876 

Обіцественное устройство, Беларусь 8861-62 

Олимпиады по математике школьные 9097 

Олимпийские игры, изучение в школе 9066 

Олимпийские игры зимние, история 9442 

Олимпийское движение 9014 

Опорно-двигательный аппарат, 
травмы 9294 

Определители (математический) 9190 

Опухоли молочной железы доброкачест- 
венные, лечение 9303 

Органы внутренних дел, кадры, подготовка 
9448 


8867, 


раны и 


- организация работы в экстремальных ус- 
ловиях, Беларусь, нормативные и руко- 
водяіцие материалы 8975 

Оригами 9424 

Отклоняюіцееся поведение 8877 

Оториноларингология 9285 

Отравления наркотическими средствами, 
диагностика лабораторная 9297 


Охота и охотничий промысел, энциклопе- 
дии 9354 

Охотничьй ружья, энциклопедии 9354 

Охрана материнства и детства, Беларусь 9255 

Охрана окружаюццей среды 9158, 9328 

- учебники и пособия 9229 

Охрана окружаюццей среды, Беларусь 9159 

Охрана труда 8889 

Паразитарные болезни, лечение 9292, 9298 

Паразитология ветеринарная 9298 

- медицинская 9298 

Паразиты растений 9298 

Параличи церебральные у детей, диагности- 
ка 9296 

Парикмахерское дело 9398 

Партизанское движение в Великой Отечест- 
венной войне 1941-1945 годов, Бела- 
русь 8979 

Патологическая анатомия, учебники и по- 
собия 9272 

Патологическая физиология 9278 

- практические работы учаіцихся 9276 

Патриотическое воспитание 8986, 9001 

- в суворовских училиіцах 8983 

Педагогика 9005-08, 9010- 11 

- учебники и пособия 9012 

Педагогическая практика 9132 

Педагогическая психология 9015-16 

Педиатрия 9271 

Песня Великой Отечественной войны 1941- 
1945 годов, библиографические указа- 
тели 8777 

Пивоваренная промышленность 9249 

Пиратство, история 8808 

Письменность славянских народов 8812 

Письмо, методика обучения 8812, 9034 

Пиіцевые продукты, обработка токами вы- 
сокой частоты 9362 

Поведение подростков, психология 8869 

Подпольные комсомольские организаций в 
период Великой Отечественной войны 
1941- 1945 годов, Краснодон 9713 

Подростки, воспитание 9013 

Полимеры, коллоидно-химические свойства 
9221 

Политическая идеология в Беларуси, прак- 
тические работы учаіцихся 8879 

Политическая организация обіцества 8971 

Политические партий в Беларуси, история 
8882 

Политический процесс в Беларуси 8861-62 

Политология 8981-82. 

Почвы, экология 9340 

Право 8904 

- Беларуси 8951 

Православие 8849 

Православная церковь, история 8814, 8817, 
8855, 9415 

Православная церковь в Беларуси 8845, 8852 

- в России, история 8815, 8818, 8820 

- в Российской Федерации 8848 
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Православное богословие 8848 

Предпринимательство, психологические ос- 
новы 8866, 8868 

Предпринимательство, Беларусь, норматив- 
ные и руководяіцие материалы 8962; 

- США, история 9714 

Предприятия, управление, информационные 
системы 9385 

- финансы 9384 

- экономика 8904, 9386, 9388; - учебники и 
пособия 9389 

Преступления против личности, предупре- 
ждение 9013 

- против человечества 8945 

Приборостроение 9395 

Принятие решений, психологические осно- 
вы, учебники и пособия 8770 

Природные ресурсы, использование, эконо- 
мическая эффективность, учебники и 
пособия 9231 

Природоведение, методические пособия для 
начальной школы 9090 

Проектные институты, Гродненская 0об- 
ласть, история 9416 

Промышленная статистика 8865 

Промышленные отходы 9328 

Промышленные предприятия, управление 
8900 

Профессиональное образование, Беларусь 
9123 

Профессионально-техническое образование, 
Высокое 9122 

Профсоюзные организации, учет и отчет- 
ность 9378 

Психолингвистика 9455 

Психологическая диагностика, практиче- 
ские работы учаіцихся 8831-32 

Психология 8837, 8839-40, 9480 

Птицы, гнездование, Беларусь 9355 

- охрана, Беларусь 9355 

Путеводители по Беларуси 9146 

- по Гродненской области 9144 

- по Европе 9417-18 

Пыль промышленная 9254 

Работорговля 9013 

Радиоприемники 9319 

Радиосигналы, селекция 9319 

Разговорники многоязычные 8974 

- русско-английские 9505, 9513 

Растениеводство 9343 

- практические работы учаіцихся 9342 

Растения 8823 

Ревизия и контроль 9378 

Религиоведение 8843 

Религиозное воспитание 8857 

- Беларусь, история 9003 

- Речь Посполитая 9003 

Ресурсосберегаюццая технология 9160-61 

Речевые дефекты у детей, исправление и 
предупреждение 9115 

Риск (экономический), управление 8885 
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Рисование 9425-26, 9428-29 

- энциклопедии 9422. 

Рисование для дошкольников 9031 

Ритмика (музыкальный) 9032 

Риторика 9448 

Рождество Христово 8851 

Русская культура, история 8771 

Русская литература 9688 

- методические пособия 9053, 9072, 9087; - 
для начальной школы 9084 

Русский балет 9439 

Русский язык, методические пособия 9079, 
9093, 9098; - для начальной школы 
9050, 9059-60, 9092; 

- лексикология 9500 

- планирование 9092 

- успеваемость учаіцихся в начальной шко- 
ле, проверка 9083 

Русско-английские разговорники 9505, 9513 

Русско-английские словари 9514 

Рыбное хозяйство, Беларусь 9356 

Рыболовство любительское, справочники 
9357 

Самовнушение 8835 

Самовоспитание, психологические основы 
8871 

Санатории, Гродненская область 9258 

Сахарный диабет см. Диабет сахарный 

Свадьбы 9156 

- сценарии 9154 

Свяіценство (религиозный) 8855 

Селекция 9233 

Сельское хозяйство, механизация 9335 

Сельское хозяйство, Беларусь 9329 

Сельскохозяйственная наука в Беларуси 
9329 

Сельскохозяйственная экология 9340 

Сельскохозяйственные животные, болезни, 
диагностика дифференциальная 9306 

Сельскохозяйственные колледжи, Высокое 
9122 

Сельскохозяйственные 
9343 

Сельскохозяйственные машины и орудия, 
детали и узлы, проектирование, автома- 
тизация 9336 

- техническая диагностика, практические 
работы учаіцихся 9333 

- уход и обслуживание, практические рабо- 
ты учаіцихся 9333 

Семейное право Беларуси 8957 

Семейный кодекс Республики Беларусь 
8959 

Семья и брак, психологические основы 9009 

- социально-психологические проблемы 9015 

Сердце, ишемия, диагностика лабораторная, 
учебники и пособия 9282 

Сестринское дело 9288 

Сказка, воспитательное значение 9100 

Славяне восточные, этнография 9153 

Сленг, словари 9490 


культуры, сорта 


Словари английского языка 9490 

- англо-русские 9514 

- иностранных слов 9516 

- русско-английские 9514 

- сленга 9490 

Словари по высшему образованию в Европе 
9133 

Собаки, дрессировка 9347-50 

Соната 9434 

Сопротивление материалов 9209 

Социализация 8874-75 

Социальная педагогика 8838, 9015 

Социальная психология 8833, 8835, 8867-68, 
8870-72, 8876 

Социальная работа 9242 

- среди молодежи 8874-75 

Социально-экономическая статистика 8863 

Социально-экономические проблемы разви- 
тия, Беларусь 8861-62, 8909 

- Минск 8911 

Социология 8873 

Специалисты, подготовка, качество 8767 

Специалисты с высшим образованием, пе- 
реподготовка 9134 

- повышение квалификации 9134 

Справочники, дети дошкольного возраста, 
воспитание и обучение 9035-36 

- землепользование, Минская губерния, ис- 
тория 9729 

- кроссворды 9441 

- млекопитаюіцие дикие, охрана, Беларусь 
8809 

- рыболовство любительское 9357 

Статистика 8864 

Стеновые материалы, пройзводство, Лю- 
бань 9392; 

Стереометрия, методические пособия 9078 

- успеваемость учаіцихся, проверка 9078 

Стопа, деформация, лечение 9299 

Страноведение, Германия, библиографиче- 
ские указатели 8775 

Страхование 8988 


Стрижка 9398 
Стройтельные материалы, производство 9408 
Строийтельные машины, автоматическое 


управление, учебники и пособия 9407 
Стройтельные организации, Минск, история 
9401 


- ІЦучин 9406 
Стройтельные проекты 9416 
Строийтельные работы,  автоматизация, 


учебники и пособия 9407 
- нормы и расценки 9400 
- техника безопасности 9399 
Стройтельных материалов 

Любань 9392 
Стройтельство, ценообразование 8903 
Суворовские училица, Минск 8983 
Судебно-бухгалтерская экспертиза 8943 
Судебное разбирательство в хозяйственном 

процессе Беларуси 8952 


предприятия, 


Сушильные установки 9390 

Сыворотки 9307 

Тазобедренный сустав, протезирование 9293 

Тактическая подготовка 8985 

Талисманы 8823 

Таможенное дело, Беларусь 8920 

Таможенный кодекс Таможенного союза 892] 

Театральная культура в Беларуси, история 
9438 

Театральная самодеятельность школьная 9112 

Текст (лингвистический), анализ 9454 

Текстильные машины 9393 

Теплоснабжение, нормы и расценки 9400 

Теплотехника 9312 

Терапия инфузионная 9274 

Термическая обработка 9390 

Товары для беременных 9301 

Торговля, Беларусь, нормативные и руково- 
дяіцие материалы 8917 

Торговля оптовая, Мозырь 8919 

- розничная, Мозырь 8919 

Транспортное право Беларуси 8953 

Тромбоз, лечение 9305 

Труд, гигиена 9254 

Трудоустройство 8888 

Туризм, Августовский канал 9141 

-- Беларусь 9152; - путеводители 9146; - 
экономика 8907 

- Беловежская пуіцца 9142; 

- Гомельская область 9147 

- Гродненская область 9143, 9145, 9258; - 
путеводители 9144 

- Лида 9143 

- Хойники 9147 

Туристические фирмы, организация 8901 

Тыл (военный) 8984 

Уголовное право Беларуси 8938, 8949 

- практические работы учаіцихся 8940 

Уголовно-исполнительный кодекс Респуб- 
лики Беларусь 8946 

Уголовно-процессуальное право Беларуси 8939 

Уголовно-процессуальный кодексе Респуб- 
лики Беларусь 8947 

Уголовный процесс Беларуси 8948 

- практические работы учаіцихся 8941 

Удобрения калийные, производство 9339 

Университеты, Беларусь, научно-исследо- 
вательская работа 9137 

- Витебск 9131 

Уродства 9246 

Урок, методика 9081, 9090 

-- методические пособия для начальной 
школы 9083 

- планирование 9051, 9053-54, 9064-65, 9070 
72, 9077, 9079, 9082, 9087, 9089, 9091, 9093 

Усилители электронные 9318 

Учебно-воспитательная работа в высшей 
школе 9006-07; - философские пробле- 
мы 9140 

- в начальной школе 9100 

- в школе 9006-07, 9022, 9102, 9132 
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Ученые белорусские 8754 

Учителя, аттестация 9017 

Учителя иностранных языков, подготовка 9455 

Фармация, терминология латинская 9475 

Физика 9204-05 

- методические пособия 9107-08 

Физиология, учебники и пособия 9248 

Физиология растений 9237 

Физическая культура и спорт 9014 

Физическое воспитание 9014 

- в дошкольных учреждениях 9028-29, 9033 

- в начальной школе 9033, 9081 

- в школе 9052, 9066, 9110 

Филогенез 9232 

Филология 9449-50 

- методика преподавания 9450 

Философия 8822, 8828-29 

Финансовый контроль 8894, 9382 

Финансы 8894 

- управление 8896 

Фортепьянная музыка китайская 9434 

Фортепьяно, методика и техника игры 9096 

Фотография портретная 9431 

Фразеология 9452 

Функциий (математический) комплексного 
переменного 9193 

Фэн-Шуй 8827 

Химическая наука в России, история 9211 

Химия, методика преподавания 9004 

Хиромантия 8830 

Хлебопекарное производство 9391 

Хлопкопрядильное производство 9394 

Хозяйственное право Беларуси 8950 

Хозяйственный процесе Беларуси 8952 

Хороведение, учебники и пособия 9433 

Храмовая архитектура 9415 

Христианская мораль 8853 

Христианское богословие 8856 

Христианство 8819, 8850 

Художественная культура в Европе, путе- 
водители 9417-18 

Художественное воспитание 8999 

- в дошкольных учреждениях 9032 

- в начальной школе 9032 

Художественное конструйрование 8836 

Художественное образование 8999 

Художественное творчество, психология 8836 

Цена и ценообразование 8903 

Цинк 9223 

Цитология, практические работы учаіцихся 


Чай 9253 

"Человек и мир", методика преподавания в 
начальной школе 9091; - во вспомога- 
тельной школе 9119 

Чесотка, лечение 9292 

Чтение, методика обучения 9084 

Швейное производство 9397 

Школа средняя 9105 

Школьные праздники, сценарии 9020, 9061, 
9063 
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Школьные учебные кабинеты, оборудова- 
ние 9111 

- санитарная оценка 9111 

Эволюция (биологический) 9235 

Экологические системы, математическое 
моделирование 9230 

Экологические системы болотные, Беларусь 
9159 

Экологические экскурсий 9018 

Экологическое воспитание в школе 9018, 9112 

Экология 9158 

- методика преподавания 9004 

- учебники и пособия 9229, 9231 

Экономика 8902; 

- математические методы 8885 

Экономика, Беларусь 8908- 10, 8916, 8924-25, 
8951 


- Италия 8924 

- Минск 8911 

- Российская Федерация 8890 

Экономическая теория, учебники и пособия 
8883 

Экономические кризисы 8890 

Экономические связи Беларуси с зарубеж- 
ными странами 8924 

Экономический рост 8908 

Электрические цепи, заіцита от перенапря- 
жений автоматическая 9314 

Электричество 93 13 

Электронные приборы 9318 

Электротехника 9313 

Эмбриология, практические работы уча- 
іцихся 9245 

Энергосберегаюіцая технология 9160-61 

- учебники и пособия 9229 

Энергосберегаюіцая технология в сельском 
хозяйстве 9335 

- в строительстве 9408 

Энциклопедии детские 8806, 8811, 8813, 8821 

- по военной технике детские 8816 

- по военному делу детские 8816 

- по медицине 9243 

- по ножам охотничьим 9354 

- по охоте и охотничьему промыслу 9354 

- по охотничьим ружьям 9354 

- по рисованию 9422 

Эстетика 8842, 9411 

Эстетическое воспитание 8999-900 

- библиографические указатели 8774 

Эстетическое воспитание детей 9031 

Этика 8842 

Этикет, изучение в школе 9099 

- методические пособия 9099 

Этническая психология 8834 

Юридическая психология 8932 

Юридические колледжи, Минск 9125 

Ядерная безопасность 9208 

Ядерная физика 9208 

Ядерная энергетика 9208, 9311 

Язык, коммуникативная функция 9456 

Языкознание 9452-53, 9456 

- в Беларуси 9500 


ПАКАЗАЛЬНІК 


Агульнаадукацыйныя ўстановы Рэспублікі 
Беларусь 9023 

Археалогія і гісторыя Гродзеншчыны 9699 

Беларуска-англійскі размоўнік 9522 

Беларускае літаратуразнаўства 9689 

Беларуская лінгвістыка 9523 

Беларуская літаратура 9690 

Беларуская мова 9524; 26 

Беларускі археаграфічны штогоднік 9706 

Беларускія байкі 9676 

Белая Вежа 9435 

Біблія - кніга жыцця 8801 

Бібліятэка ў друку 8772 

Бібліятэкі Гродзеншчыны 8778 

Бібліятэчная справа на Гродзеншчыне: з 
гісторыі бібліятэк 8779 

Восень 1939 года ў гістарычным лёсе Бела- 
русі 9720 

Гістарычны факультэт 9127 

Гродназнаўства 9721 

Дашкольныя ўстановы Рэспублікі Беларусь 
9024 

Дзіцячы сад - пачатковая школа: праблемы 
пераемнасці, навучання і выхавання 
9025 

Жыццё пражыць... 9692 

Званы памяці 9629 

Інфармацыйны бюлетэнь Беларускага тава- 
рыства архівістаў 9705 

Канспекты па беларускай мове для падрых- 
тоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання 
9532 

Катэхізіс каталіцкага касцёла 8844 

Краязнаўчыя запіскі 9700 

Культурнае жыццё ў аграгарадках 9440 

Навагодні карагод 9780 

Нарысы па беларускай літаратуры ХХ ст. 
9696 

Параўнальны аналіз развіцця адукацыі ў 
рэгіёнах Рэспублікі Беларусь 8992 

Паэзія, 2010 9632 

Педагагічныя кадры дашкольных устаноў 
Рэспублікі Беларусь 9026 

Пішам па-беларуску 9541 

Планы-канспекты ўрокаў па беларускай 
літаратуры 9045 

Праблемы інтэграцыі і інкарпарацыі ў 
развіцці Цэнтральнай і Усходняй 
Еўропы ў перыяд ранняга Новага часу 
9710 


ЗАГАЛОЎКАЎ 


Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуа- 


цыі 9542 

Правяраем дамашнія заданні. Беларуская 
мова 9046 

Працы кафедры сучаснай беларускай мовы 
9527 


Прысмакі беларуска-польскага Палесся 9359 

Работа над памылкамі 9543 

Сакрамэнты - крыніца новага жыцця 8804 

Слова ў мове, маўленні, тэксце 9446 

Статут Вялікага княства Літоўскага, 1588 
8930 

Сучасная беларуская мова 9545 

Сынок-з-кулачок 9678 

Узмоцненыя Духам Святым 8805 

Уладзімір Караткевіч у творах мастацтва 
8773 

Установы пазашкольнага выхавання і наву- 
чання Міністэрства адукацыі Рэспублікі 
Беларусь 9113 

Чалавек і свет. Мая Радзіма - Беларусь 
9725 

Чалавечае вымярэнне ў сучаснай белару- 
скай літаратуры 9698 


Августовский канал 9141 

Автоматизация проектирования дискретных 
систем 9396 

Агрохимия 9338 

Академик С. Г. Скоропанов 9329 

Актуальные вопросы антропологий 9228 

Актуальные вопросы германской филоло- 
гии и методики преподавания ино- 
странных языков 9458-59 

"Актуальные вопросы детской оторинола- 
рингологий" и 75-летие кафедры отори- 
ноларингологий УО "Витебский госу- 
дарственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет" 9285 

Актуальные вопросы диагностики и лече- 
ния социально значимых дерматозов и 
инфекций, передаваемых половым пу- 
тем 9291 

Актуальные вопросы морфологической ди- 
агностики заболеваний 9269 

Актуальные вопросы специализированной 
медицинской помоіци, новые направле- 
ния в медицине 9241 

Актуальные проблемы неврологии и нейро- 
хирургий 9295 
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Актуальные проблемы педагогики искусст- 
ва 8999 

Актуальные проблемы современного гума- 
нитарного образования 9129 

Актуальные проблемы эстетического обра- 
зования: исторический, научно-теорети- 
ческий и методический аспекты 9000 

Алгебра г геометрия 9183 

Аленушка и Лиса 9638 

Алкогольная политика 9249 

Анализ деятельности организаций здраво- 
охранения службы охраны здоровья ма- 
тери и ребенка 9255 

Анализ квантовых механизмов в термоди- 
намике, при формировании интенсив- 
ностей спектров, эволюциий нуклидов в 
Метагалактике 9197 

Английский язык 9049, 9460-61 

Английский язык в контексте ПсИхОЛОгГИий 
9462 

Антропогенная трансформация ландшафтов 
9158 

Архитектура 9413 

Архитектура, город, человек: проблемы 
преобразования городов и систем рас- 
селения. Архитектурно-планировочное 
развитие городов-спутников 9414 

Безопасность труда в стройтельстве в во- 
просах и ответах 9399 

Беларусь и страны СНГ 8905 

Беларусь Италия 8924 

Беларусь. 1941-1945; Подвиг. 
Память 9727-28 

Библия электрика 9313 

Богатая русская женіцина 8866 

Бросаем курить! 9250 

В помоіць педагогу, сдаюіцему экзамен на 
высшую квалификационную категорию 
учителя 9017 

В помоіць эстетическому воспитанию 8774 

Ветераны Придвинья 8972; 

Витебская область в цифрах 8906 


Трагедия. 


Витебский государственный университет 
имени П. М. Машерова (1910-2010) 
9131 


Военная история 8978 

Волшебные сказки 9645 

Вопросы естествознания 9157 

Вопросы рыбного хозяйства Беларуси 9356 

Воспитание и дрессировка собаки. Полный 
курс дрессировки собак 9347-48 

Все для беременных 9301 

Все для девочек 8806 

Все секреты портретной фотографии 9431 

Всему начало - плуг и борозда... 9122 

П Международная конференция "Ядерные 
технологии ХХІ века" 9208 

Выборы: избирательные системы и техно- 
логий 8934 

Гадания на картах 8824 

Германия: страна и люди 8775 
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Гидрокинезотерапия 9266 

Гинекология 9302 

Главные советы рыболову 9357 

Глоссарий терминов Болонского процесса 
9133 

Гомельоблгаз. 50 лет истории. 1960-2010 
9320 

Гороскоп на 2011 год от Трастбанка 8825 

Гороскопы 8826 

Горшочек, вари! 9360 

Государственная программа по водоснаб- 
жению и водоотведению "Чистая вода" 
на 2006-2010 годы (в редакции Указа 
Президента Республики Беларусь от 16 
июня 2010 года Хе 308) 9327 

Государственный водный кадастр “"Водные 
ресурсы, их использование и качество 
вод (за 2009 год)" 9224 

Готовим на пару 9361 

ГПУ "Национальный парк 
пушца" 9142 

Гражданский кодексе Республики Беларусь 
8958 

Гражданско-патриотическое воспитание как 
основа формирования активной жиз- 
ненной позиций и высокого нравствен- 
ного облика молодежи Республики Бе- 
ларусь 9001 

Грамматические исследования 9451 

г. п. Краснополье и Краснопольский район 
9702 

200 способов успешного манипулирования 
человеком 8867 

Демографическая ситуация в мире 8776 

Дети с отклонениями в развитии: проблемы 
изучения и организаций комплексной 
помоци 9117 

Диагностика и техническое обслуживание 
машин 9333 

Диагностика, лечение и профилактика 
бронхиальной астмы в Вооруженных 
Силах Республики Беларусь 9286 

Диагностика личности 8831-32 

Дифференциальная диагностика болезней 
животных 9306 

Дни истории науки. Дмитрий Иванович 
Менделеев: наследие ученого 9211 

Дни студенческой науки 8786-87 

Дополнительное образование: 
проблемы, перспективы 9114 

Живая связь времен 9061 

Жил-был Пес 9646 

Задачи на проценты 9167 

Заіцита растений 9341 

Зимняя феерия 9063 

Инженерная графика. Машиностройтельное 
черчение 9421 

Инновационные технологиий в процессе пе- 
реподготовки и повышения квалифика- 
ции специалистов в вузе 9134 


“Беловежская 


состояние, 


Инновационные технологии преподавания и 
изучения графических дисциплин тех- 
нических специальностей 9135 

Как Лиса Волка судила 9681 

Как правильно дрессировать собаку 9349-50 

Как ходить на высоких и тонких каблуках 
8833 

Календарь знаменательных и памятных дат 
на 2011 год 8782 

Калинковичский мясокомбинат, 1930-2010 
9351 

Каталог научно-технических и инновацион- 
ных разработок БНТУ 9136 

Книгойздание и периодическая печать Бе- 
ларуси 9370 

Кодекс Республики Беларусь о браке и се- 
мье 8959 

Кодеке Республики Беларусь о земле 8969-70 

Кодекс Республики Беларусь о судоустрой- 
стве и статусе судей 8960 

Коды денег и богатства 8827 

Колобок 9651 

Комментарий нормативных правовых актов, 
используемых в деятельности исполни- 
тельных и распорядительных органов 
первичного уровня 8973 

Коммуникативная грамматика английского 
языка 9470 

Конкурентоспособность туристского ком- 
плекса Республики Беларусь 8907 

Конституция Республики Беларусь 1994 го- 
да 8935 

Консультант кормяіцей мамы 9252 

Копилка библиотечных идей 8783 

Кот и Пес 9682 

Кот и Пес. Легкий хлеб. Как Лиса Волка су- 
дила 9683 

Котофей Иванович 9653 

Коэволюционная динамика и стратегиий ин- 
новационного развития Республики Бе- 
ларусь 8908 

Красная книга Беларуси для детей. Млеко- 
питаюшцие 8809 

Краткий курс элементарной математики 
9169 

Краткий молитвослов. 
8849 

Криминалистика 8942 

Кровельные и жестяницкие работы 9409 

Куда и как правильно писать жалобу, чтобы 
отстоять свой права 8961 

Латинская анатомическая 
9473 

Латинская клиническая терминология 9474 

Латинская фармацевтическая терминология 
9475 

Лексико-грамматические особенности и ис- 
торико-патриотическая направленность 
изучения темы "65 лет Великой Побе- 
ды" 8983 

Лексикология английского языка 9476-77 


Молитвы разные 


терминологиИя 


Лида и Лидский район 9143 

Лингвистические аспекты 
образования 9453 

Лиозненский район 9703 

Лиса, Заяц и Петух 9654 

Лисичка-судья 9655 

Логистическая система Республики Бела- 
русь 8766 

Лучшие сказки 9656 

Магистраль 9321 

Мастер кровельных и жестяницких работ 

9410 

Математика 9080, 9170-77 

Математическое моделирование в искусст- 

венных экосистемах 9230 

Материалы докладов 43 научно-техни- 

ческой конференции преподавателей и 

студентов университета 8784 

Материалы ежегодной научной конферен- 

ций преподавателей и аспирантов уни- 

верситета, 27-28 апреля 2010 г. 8788 

Материалы к урокам по физической культу- 

ре и здоровью 9081 

Материалы У межвузовской студенческой 
научно-практической конференции по 
вопросам германской филологий, пси- 
хологий и методики обучения ино- 
странным языкам (Брест, 23 апреля 
2010 г.) 9480 

Материалы УІ Международных книговед- 
ческих чтений "Библиотеки в формиро- 
ваниий инновационной среды для разви- 
тия науки, образования и бизнеса", 
Минск, 27-29 октября 2010 г. 8781 

Мать и дитя 9304 

Маша и Медведь 9657 

Медицинская микробиология с практиче- 

скими навыками, ситуационными зада- 

чами, контрольными тестовыми зада- 

ниями 9236 

Международное публичное право. Обіцая 

часть 8933 

Международные экономические отношения 

8928 

Менеджмент качества и инновации в обра- 

зовании и пройзводстве 8767 

Метаболический синдром во врачебной 

практике 9273 

Методические рекомендаций по экологиче- 

ской реабилитации нарушенных болот и 

по предотвраіцению нарушений гидро- 

логического режима болотных экоси- 

стем при осушительных работах 9159 

Микроволновка: готовим со сноровкой 

9362 

Микроэкономика 8884 

Молодежь в науке-2009 8790 

Молодежь. Творчество. Интеллект 9449 

Морозко 9659 

Мужик и Медведь. Лисичка судья. Петушок 
и два мышонка 9660 


гуманитарного 
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Наука о лесе ХХІ века 9330 

Наука. Образование. Технологии-2010 8791 

Наука - образованию, пройзводству, эконо- 
мике 8792-95 

Научная и инновационная деятельность 
БНТУ 9137 

Научно-технические проблемы перевода 
производства стройтельных материалов 
на альтернативные виды топлива 9408 

Научные труды Белорусской государствен- 
ной академии музыки 9432 

Национальная инновационная система Рес- 
публики Беларусь: состояние и пер- 
спективы развития 8909 

Национальная конкурентоспособность Бе- 
ларуси: отвечая на современные вызовы 
8916 

Национальная экономика Беларуси 8910 

Начертательная геометрия и инженерная 
графика 9188-89 

Немецкий язык 9482 

Немецко-русский, русско-немецкий словарь 
школьника 9483 

НИРС-2010 8796 

Новая энциклопедия для девочек 8813 

Новейший справочник по решению кросс- 
вордов 9441 

Новогодние приключения, 2011 9670 

Новое в методике преподавания химических 
и экологических дисциплин 9004 

Новые сценарии свадьбы 9154 

Нормативно-технические документы по 
экономике строительства. Ресурсно- 
сметные нормы на строийтельные конст- 
рукции и работы 9400 

О зашите прав потребителей жилиіцно- 
коммунальных услуг 8989 

О состоянии и перспективах развития науки 
в Республике Беларусь по итогам 2009 
года 8757 

О хозяйственных обіцествах 8962 

Обццая химия 9216 

Оздоровление и отдых на Гродненіцине 
9258 

Организация работы командира роты в ос- 
новных видах боевых действий 8985 

Оригами. Более 120 моделей 9424 

Основные правила торговли 8917 

Основы ботаники, агрономий и кормопро- 
изводства 9238 

Основы генетической инженерий и биотех- 
нологий 9240 

Основы техники акварели 9429 

Отдых круглый год 9259 

Отравления наркотическими средствами, 
действуюіцими на опиойдные рецепто- 
ры. Клиническая и лабораторная диаг- 
ностика 9297 

Отраслевая целевая программа по улучше- 
нию условий и охраны труда на 2011- 
2015 годы в системе образования 8993 
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Паразитарные дерматозы 9292 

Педагогика. Экзамен 9005 

Педагогическое наследие академика И. Ф. Хар- 
ламова и актуальные проблемы учебно- 
воспитательного процесса в школе и ву- 
зе 9006-07 

Первая помоць 9275 

Перечень документов с указанием ероков 
хранения 8769 

Пиіцевая непереносимость у детей 9289 

Планы-конспекты уроков по математике 
9089 

Планы-конспекты уроков по предмету "Че- 
ловек и мир" 9090-91 

Планы-конспекты уроков по русскому язы- 
ку 9092-93 

Под одним солнцем 9671 

Подвижный радиовысотомер ПРВ-13 9326 

Познаем мир природы 9018 

Поклон и память поколений 8777 

Полная энциклопедия домашнего парик- 
махера 9398 

Положение о системе управления охраной 
труда в системе Министерства образо- 
вания Республики Беларусь (базовый 
вариант) 8994 

Пользование жилыми помеіцениями 8963 

Послевоенное развитие Глубокского рай- 
она: 1944- 1950 гг. 9735 

Пособие по химий 9218 

Постельные клопы 9260 

Правовое обеспечение инновационного раз- 
вития экономики Республики Беларусь 
8951 

Практикум по патофизиологий 9276 

Предыстория белорусов с древнейших вре- 
мен до ХІ века 9736 

Преображаем столицу 9401 

Преподобный Нестор Летописец Печерский 
8814 

Преподобный Серафим Вырицкий 8815 

Приборостроение-2010 9395 

Придвинские зори 9616 

Проблемы инженерно-педагогического 0б- 
разования в Республике Беларусь 9123 

Проблемы лесоведения и лесоводства 9331 

Проблемы совершенствования деятельности 
правоохранительных органов в сфере 
противодействия незаконному обороту 
наркотических средств, психотропных 
веіцеств и их прекурсоров 8944 

Проблемы экспериментальной ботаники 
9239 

Программа для учреждений, обеспечиваю- 
ших получение дошкольного образова- 
ния 9019 

Программа развития сельскохозяйственных 
организаций Витебской области на 
2011-2015 годы "Витагро" 9334 

Профессорско-преподавательские работни- 
ки высших учебных заведений Респуб- 
лики Беларусь 9138 


Процессуально-исполнительный кодекс Рес- 
публики Беларусь об административных 
правонарушениях 8936 

Психология дизайна 8836 

Психология сегодня: взгляд современного 
студента 8837 

Психология юридического труда 8932 

Путеводитель по Гродненской области 9144 

50-й Международный научный симпозиум 
"Актуальные проблемы прочности", 27 
сентября - І октября 2010 года, Ви- 
тебск, Беларусь 9209 

Работа над ошибками 9507 

Работа студента в фортепианном классе 
9096 

Развитие информатизаций и государствен- 
ной системы научно-технической ин- 
формациий 8758 

Развитие основных физических качеств и 
координационных способностей детей 
9033 

Разговорник для сотрудников органов внут- 
ренних дел 8974 

Районное собрание уполномоченных по из- 
бранию участников четвертого Всебе- 
лорусского народного собрания. 
Московский район г. Минска 8911 

Районные олимпиады по математике 
третьего тысячелетия 9097 

Ратомка 9443 

Регулирование коллойдно-химических свойств 
солевых минеральных дисперсий при 
получений гранулированных калийных 
удобрений 9339 

Режим труда и отдыха водителей, осуіцест- 
вляюіцих международные автомобиль- 
ные перевозки 9372 

Рекомендации по изготовлению и установке 
искусственных гнездовий для водопла- 
ваюіцих и редких видов птиц 9355 

Рекомендации по организаций контрольно- 
ревизионной работы 9378 

Религия и обіцество-5: актуальные пробле- 
мы свободы совести 8843 

Репка 9661 

Республика Беларусь: обіцество, политика, 
экономика, люди 8861 

Республика Беларусь: обіцество, политика, 
экономика, люди, 2006-2009 гг. 8862 

Республиканская научно-практическая кон- 
ференция "Актуальные проблемы ока- 
зания медицинской и социальной по- 
мои населению", 2 ноября 2010 г, г. 
Минск 9242 

Ресурсо- и энергосберегаюіцие технологий 
и оборудование, экологически безопас- 
ные технологий 9160-61 

Русская книга всеобіцих заблуждений 8799 

Русский язык 9508- 11 

Русский язык в 10 классе 9098 


Русско-английский, англо-русский словарь 
школьника 9512 

Русско-английский разговорник 9513 

Русско-английский словарь 9514 

Рынок "Привоз" 8919 

Садовый край 9704 

Сборник задач по математике 9181 

Сборник индексов изменения стоймостиИ 
ремонтно-стройтельных работ и ин- 
формации об отпускных ценах на мате- 
риалы и изделия 9402 

Сборник индексов изменения стоймости, 
цен и тарифов в строительстве по ре- 
гионам и в среднем по Республике Бе- 
ларусь 9403-05 

Сборник контрольных работ по химиий для 
слушателей заочного отделения фа- 
культета профориентациий и довузов- 
ской подготовки 9219 

Сборник научных статей курсантов учреж- 
дения образования "Военная академия 
Республики Беларусь" 8977 

Сборник нормативных правовых актов по 
охране труда в системе Министерства 
образования 8995 

Сборник основных международно-правовых 
документов и нормативных правовых 
актов Республики Беларусь, регламен- 
тируюіцих деятельность органов внут- 
ренних дел в особых условиях 8975 

Сборник статей участников конкурса науч- 
ных работ "Молодежная наука и совре- 
менность", Полесский государственный 
университет, г. Пинск 8789 

Сборник текстов по домашнему чтению 
9489 

Сборник типовой учебно-программной до- 
кументаций для учреждений, обеспечи- 
ваюіцих получение профессионально- 
технического образования 9124 

Свадьба по всем правилам 9156 

Сведения о работе аспирантуры и докторан- 
туры за 2009 год 9139 

Святой великомученик Димитрий Солун- 
ский 8817 

Святой преподобный Иоанн Кронштадтский 
8818 

Святой пророк Илия 8819 

Святой равноапостольный великий князь 
Владимир Креститель Руси 8820 

Севивончик 9672 

Сквозь призму сказки 9100 

Словарь живого разговорного английского 
и американского сленга 9490 

Словарь иностранных слов 9516 

Современная образовательная среда: при- 
оритетные направления развития 8996 

Современное филологическое образование в 
поликультурном пространстве: теория и 
практика 9450 
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Современные аспекты патогенеза, клиники, 
диагностики, лечения и профилактики 
протозоозов, гельминтозов и арахноэн- 
томозов человека, животных и растений 
9298 

Современные подходы к продвижению здо- 
ровья 9261 

Современные проблемы боли 9277 

Современные проблемы математического 
моделирования и новые образователь- 
ные технологии в математике 9196 

Современные проблемы машиноведения 
9309 

Современные технологий и оборудование 
для хлебопекарного и кондитерского 
производства 9391 

Сорта и технологии: инновациий в растение- 
водстве 9343 

Социальный мир: роль молодежи в решений 
проблем ХХІ века 8874-75 

Список телефонов руководителей госу- 
дарств, парламентов, правительств, ми- 
нистерств и ведомств государств - уча- 
стников и органов Содружества Неза- 
висимых Государств 9368 

Справочник классного руководителя 9102 

Справочник родителей дошкольника 9035-36 

Справочный бюллетень учреждения образо- 
вания "Военная академия Республики 
Беларусь" 8976 

101 биография русских знаменитостей, ко- 
торых не было никогда 8771 

Стройтельство и приобретение жилья в соб- 
ственность 8965 

Студенческая наука и инновационное раз- 
витие 8800 

Судебный процесе по делу о злодеяниях, 
совершенных р немецко-фашистскими 
захватчиками в Белорусской ССР (15- 
29 января 1946 года) 8945 

Суши и роллы 9363 

Сценарии школьных праздников 9020 

Сьем без правил 8841 

Таможенный кодекс Таможенного союза 
8921 

Твоя родословная 9021 

Тезисы докладов ХІІІ научно-технической 
конференции преподавателей и студен- 
тов университета 8785 

Телефонный справочник Администраций 
Московского района г. Минска, пред- 
приятий и учреждений района 9369 

Телефонный справочник Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза ра- 


ботников агропромышленного ком- 
плекса 9367 
Теоретические и прикладные аспекты 


олимпийского образования, физической 
культуры, спорта школьников и уча- 
іцейся молодежи 9014 
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Теория анализа хозяйственной деятельности 
9387 

Теория и методика воспитательной работы 
9022 

Теория механизмов и машин 9310 

Теория функций комплексного переменного 
9193 

Теплоэнергетические установки 9312 

Технологические методы обеспечения на- 
дежности деталей машин 9323 

Технологические процессы и системы в 
микроэлектронике: плазменные, элек- 
тронно-ионно-лучевые, ультразвуковые 
9317 


Токсикология экстремальных  ситуаций. 
Практикум 9268 
Травмы опорно-двигательного аппарата: 


клиника, диагностика, лечение 9294 

Традиции и инновации 9416 

Традиции школы 9105 

Три медведя 9662 

Три поросенка 9663 

30 способов манипуляций и управления 
людьми 8876 

Тромбофилические состояния в акушерстве 
и гинекологий 9305 

Труды Комиссии по канонизации в Бело- 
русской Православной Церкви 8845 

Труды молодых специалистов Полоцкого 
государственного университета 8797-98 

Туристическая Гродненіцина 9145 

Туристический путеводитель 9146 

1000 лучших рецептов русской кухни 9364 

1000 мест, которые необходимо посетить в 
Европе, прежде чем умрешь 9417-18 

1000 рецептов. Самые вкусные блюда на 
пару 9365 

Увлекательная анатомия. Чудеса и странно- 
сти нашего тела 9246 

Уголовно-исполнительный кодекс Респуб- 
лики Беларусь 8946 

Уголовно-процессуальный кодексе Респуб- 
лики Беларусь 8947 

Упроіценная система 
8899 

Учебная программа факультативных заня- 
тий для обіцеобразовательных учреж- 
дений "Энергия и окружаюіцая среда" 
9106 

Учет граждан, нуждаюіцихся в улучшений 
жилиіцных условий, и предоставление 
жилых помеіцений 8966 

Феномен детства: социально-педагогиче- 
ские проблемы 8838 

Физика 9107-08, 9206 

Физика, математика, информатика: совре- 
менные научные и методические про- 
блемы 9204-05 

Философия в современном мире 8829 

Философские проблемы образования и вос- 
питания студенческой молодежи 9140 


налогообложения 


Финансовый контроль 9382 

Хиромантия детской ладони 8830 

Хлеб наш насушный 8856 

Хойники и Хойникский район 9147 

Частная опека и охрана прав детей в Рес- 
публике Беларусь 8991 

Через прошлое - к настояіцему и будуіцему 
9707 

Чистое слово 8857 

Читаем сами. Кот и Мышь 9664 

Читаем сами. Переполох 9665 

Читаем сами. Про Сверчка 9666 

Читаем сами. Рыжая курочка 9667 

Читаем сами. Умей обождать 9668 

Что нужно знать об издательской деятель- 
ности 9371 

Шагаловский международный ежегодник 
9430 

Школьный кабинет от "А" до "Я" 9111 

Школьный экологический театр 9112 

ІЦучинская МПМК-167. Стройм качествен- 
но, добротно и быстро! 9406 

Экономика, право и проблемы управления 
8904 

Экономика предприятия 9388-89 

Энергоресурсосберегаюіцие технологиий и 
технические средства для их обеспече- 
ния в сельскохозяйственном пройзвод- 
стве 9335 

Энциклопедия для мальчиков 8821 


Энциклопедия рисования 9422 

Этапы становления композиционного син- 
таксиса: проблемы и задачи 9495 

Этика и эстетика 8842. 

Юридический колледж БГУ 9125 

Язык - когниция - коммуникация 9456 


ЕпеіізВ бог соггезроп4епсе-сош5е з«епі5 оў 
Іаў/ Черагітепі 9497 

ЕпгіізВ бог зй4епіз оЁ есопотіс5 сог-езроп- 
«епсе-сош5е 9498 

Еооё апа аегісПішга! 5есіююг бе есопоту оЁ 
е КерцЫІіс оЁ Ве!аги5 8912 

І.е5 5аізоп5 піз5е5 9439 

5М5 на все случай жизни 9624 


Апецзюў скі Капа! 9148 

Роіпе Базіпезз іп бе Керобііс оЁ Ве]апіз 
8892 

Ехрогі ё: іпуезтепіз 8922 

Еогеігл іпуезіюг5' ешд«е іо Веіапіз 8913 

І ат ап адші рег5оп 9121 

Рагіпегэ 8929 

Ргезі4епі'5 Зрогіз СІцб 9445 

Рггеуодпік ро обугодгіе бтойчтейсКіт 9149 

Ттауе! ійпегагіез 9150 

Тугувбустпа Сгоагіейа52стугпа 9151 

Юэфгоўіепіе і ў уростгупек па Сгоа2гейс2е- 
ту?піе 9263 
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ГЕАГРАФІЧНЫ ПАКАЗАЛЬНІК 


Аўгустоўскі канал 
турызм 9148 
Барысаў 
тэатр 9436 
Беларускае Палессе 
дамаводства 9359 
Беларусь 
адукацыя 8992, 9121, 9023, 9113; ган- 
даль 8922; гісторыя 8930, 9705-06, 
9717, 9720, 9722; дашк. выхаванне 9024, 
9026; міжнар. экан. адносіны 8913; ту- 
рызм 9149-51, 9263; тэатр 9437; эка- 
номіка 8892, 8912-13, 8922 
Вялікае княства Літоўскае 
гісторыя 8930, 9722 
Германія 
гандаль 8922; эканоміка 8922 
Гродзенская вобласць 
археалогія 9699; ахова здароўя 9263; 
бібл. справа 8778-79; гісторыя 9699 
Гродна 
выш. адукацыя 9128; гісторыя 9721 
Заходняя Беларусь 
літаратуразнаўства 9695 
Пастаўскі раён, вёска Вайшкуны 
гісторыя 9724; этнаграфія 9724 
Пінск 
краязнаўства 9701 
Полацк 
гісторыя 8802, 9723 
Польскае Палессе 
дамаводства 9359 
Усходняя Еўропа 
гісторыя 9710 
Цэнтральная Еўропа 
гісторыя 9710 


Августовский канал 
туризм 9141 

Афины, город, Греция 
история 9709 

Беларусь 
воен. науки 8976-77; высш. образова- 
ние 9123, 9138; гос. адм. упр. 8975; гос. 
право 8935-36, 8954; изд-ва 9370; исто- 
рия 9727-28, 9732, 9736; криминали- 
стика 8938, 8940, 8946-47; междунар. 
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экон. отношения 8924-25; менеджмент 
8766; наука 8757; образование 8994-95, 
9001, 9118; обіцеств. науки 8861-62; 
полит. партии и движения 8882; право 
8951, 8953, 8958-59, 8963, 8965-66, 
8969- 70, 8991; православие 8845; прес- 
са 9370; продукты животноводства 
9352; проф. образование 9123; рыб. хоз- 
во 9356; санитар. техника 9327; соц. 
помоіць 8989, 899]; социология 8905; 
стр-во 9404; судоустройство 8954, 8960, 
8962; торговля 8916-17, 8924; транс- 
портировка жидкостей и газов 9321; ту- 
ризм 9146, 9152; финансы 8899; формы 
полит. орг. 8879; экономика 8905, 8907-- 
10, 8916; электросвязь 9367; этнография 
9152; языкознание 9500 

Беловежская пуіца, национальный парк 
туризм 9142 

Болонья, город, Италия 
высш. образование 9133 

Брест 
обіцеобразоват. шк. 9101 

Витебск 
высш. образование 9131 

Витебская область 
сел. хоз-во 9334; социология 8906; эко- 
номика 8906 

Высокое 
проф. образование 9122 

Глубокский район 
история 9735 

Гомель 
история 9731 

Гомельская область 
транспортировка и хранение жидкостей 
и газов 9320 

Гродненская область 


архитектура 9416; здравоохранение 
9258; туризм 9144-45, 9258 
Европа 


архитектура 9417-18; изобр. искусство 
9417-18 

Италия 
междунар. экон. отношения 8924; тор- 
говля 8924 


Казахстан 
внеш. политика 8881 
Калинковичи 
продукты животноводства 9351 
Китай 
музыка 9434 
Краснополье, городской поселок, Красно- 
польский район 
краеведение 9702 
Краснопольский район 
краеведение 9702. 
Лида 
туризм 9143 
Лидский район 
туризм 9143 
Лиозненский район 
краеведение 9703 
Любань 
хим. пром-сть 9392 
Минск 
христианство 8854; экономика 8911; 
электросвязь 9369 


Минская губерния 
история 9729 

Минский район, поселок Ратомка 
спорт 9443 

Пуховичский район, деревня Ананичи 
краеведение 9704 

Пуховичский район, деревня Дукора 
краеведение 9704 

Российская Федерация 
экономика 8890 

СНГ 


социология 8905; экономика 8905; элек- 


тросвязь 9368 
Хойники 
туризм 9147 
Хойникский район 
туризм 9147 
Чернобыльская зона, Беларусь 
образование 8997 
ІШучин 
стр-во 9406 
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ПАКАЗАЛЬНІК СЕРЫЙ 


Беларуская літаратура. Факультатыўныя за- 
няткі 9044, 9047, 9694, 9697 

Беларуская мова. Факультатыўныя заняткі 
9048 

Гарады і гістарычныя мясціны Беларусі 
8802 

Гоман. Сучасная літаратура Беларусі 9632 

Дамашні настаўнік 9046, 9552 

Дзеці вайны 9628 

Другі фронт мастацтваў 9625, 9627 

Казка за казкай 9678 

Карткі-заданні 9530-31 

Матэрыялы па археалогіі Беларусі з Маіе- 
гіа!з оп Фе агсраед!огу оЁ Веіагіз 9699 

Пробнае тэсціраванне дома 9539 

Рабочыя сшыткі 9521 

Рыхтуемся да экзамену 9532 

Серыя "З вопыту работы" 9043, 9045 

Серыя "Рыхтуем дамашнія заданні" 9524 

Школьная бібліятэка 9676, 9679, 9696 

Школьная праграма 9546-50 

Школьнікам, абітурыентам, 
9533, 9540, 9726 


навучэнцам 


Английский язык. Факультативные занятия 
9074, 9077, 9496 

Библиотека журнала "Малышок": для оча- 
ровательных мам и заботливых пап 
9252 

Библиотека предлагает 8783 

Библиотека Союза писателей Беларуси З 
Бібліятэка Саюза пісьменнікаў Беларусі 
9597 

Библиотека учителя 9085-86 

Библиотека экономиста 8950 

Библиотека юриста 8878 

Бібліятэка "Пачатковай школы" 9039 

Веселая семейка 9660, 9683 

Веселая семейка. Новая 9645, 9656 

Всемирная история. Факультативные заня- 
тия 9058, 9070-71, 9711-12 

Выстрел 9589-92 

Деятельность классного 
9105, 9112 

Дидактические материалы 9056-57, 9080 

Домашний справочник 9271 


руководителя 


140 


Домашний учитель 9068-69, 9187, 9201-02, 
9217, 9499, 9504 

Домашняя библиотека 9156, 9304 

Духовные открытия 8850 

Здоровый и умный ребенок 9031 

Здоровье вашей семьй 9243, 9251 

Золотые сказки 9653, 9657 

Из опыта работы дошкольных учреждений 
9029 

Изобразительное искусство. Факультатив- 
ные занятия 9104 

Индексы - Цены - Тарифы 9402-05 

Информатика. Факультативные 
8761-63, 9075, 9094, 9103 

Карманная библиотека 9398 

Карманная иллюстрированная библиотека 
9354, 9364-65 

Коллекция "Доброго здоровья" 9250, 9275 

Коллекция "Домашняя кухня" 9360, 9362 

Купревичские чтения 9239 

Лекции преподавателей 9184 

Люди белорусской науки 9329 

Моя рабочая тетрадь 8858-59, 9162 

На досуге 8824, 8826, 9624 

Национальный  комплеке р нормативно- 
технических документов в стройтельст- 
ве 9400 

Неизвестная история 8854, 9736 

Немецкий язык. Факультативные занятия 
9051, 9054-55, 9463, 9466 

Основы безопасности жизнедеятельностиИ. 
Факультативные занятия 9262 

Отидо 9409 

Педагогическая мастерская 9111 

Подвижники ХХ века. Туровская епархия 
8852 

Подписная серия "Современному бухгалте- 
ру' 8887 

Полный справочник 8806, 9357 

Праздник в школе 9061, 9063 

Пробное тестирование дома 9176, 9203 

Профессиональное образование 9410 

50 самых лучших рецептов 9361 

Рабочие тетради 9257, 9460, 9465, 9487, 
9733 

Серия "Азбука самостоятельности" 9120 

Серия "Ветхий Завет сегодня" 8846-47 


занятия 


Серия "Из опыта работы" 9053, 9072, 9079, 
9081-83, 9087, 9089-93 
Серия "Моя любимая книжка" 

68, 9673-75 
Серия “Обучение и развитие" 9034 
Серия "Рабочие тетради" 9182 
Серия "Умней-ка!": 4-5 лет 9037 
Серия "Умней-ка!": 5-6 лет 9030 
Сила вашего подсознания 8835, 8871 
Современная немецкая литература 9555 
Современный российский бестселлер 
9578-87 
Современный словарь русского языка 9516 
Страна сказок 9641-44, 9647-50 
Суперкнижки для супермальчишки 8810 
Трудовое обучение. Факультативные заня- 
тия 9423 


9658, 9664- 


Урок в начальной школе 9062, 9166 

Факультативные занятия 9064-65, 9095, 
9107-08, 9179 

Черный квадрат 9568 

Черчение. Факультативные занятия 
9109 

Школа и семья 9021 

Школьная библиотека 9652 

Школьная программа 9200, 9210, 9212-15, 
9234, 9419-20, 9493, 9518-20 

Школьникам, абитуриентам,  учаіцимся 
8860, 9180-81, 9198-99, 9226, 9469, 
9502-03 

Экзамены 9734 

Этикет. Факультативные занятия 
9155 


8765, 


9099, 
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ПАКАЗАЛЬНІК МОЎ (АКРАМЯ БЕЛАРУСКАЙ І РУСКАЙ), 
НА ЯКІХ НАДРУКАВАНЫ КНІГІ 


Англійская Польская 
8892, 8913, 8922, 8929, 9121, 9150, 9244, 9148-49, 9151, 9263 
9445 


ПАКАЗАЛЬНІК ПАМЫЛКОВЫХ І5ВМ 


І5ВМ 878-985-6904-15-1 9301 І5ВХ 978-985-466-290-9 9298 
І5ВХ 978-845-6719-73-1 8886 І5ВА 978-985-466-422-2 9291 
І5ВХ 978-845-6719-89-2 8891 І5ВА 978-985-514-140-3 9089 
І5ВХ 978-985-02-12-1227-6 9652 І5ВА 978-985-517-986-1 9686 
І5ВХ 978-985-16-6926-0 8806 І5ВА 978-985-521-145-8 9101 
І5ВХ 978-985-16-6986-4 9562 І5ВА 978-985-6818-98-8 9017 
І5ВХ 978-985-16-6987-1 9572 І5ВА 978-985-6981-15-5 8889 
І5ВХ 978-985-16-7027-3 9571 І5ВА 978-985-667826-7 8849 
І5ВХ 978-985-16-7030-3 9567 І5ВАМ 978-3245-21456-2 9633 


І5ВХ 978-985-465-767-7 9019 
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СПІС ЗАМЕЖНЫХ КНІГ, 
ВЫДАДЗЕНЫХ З УДЗЕЛАМ БЕЛАРУСКІХ ВЫДАЎЦОЎ 


(1806-2014) 


1806. Азбука для малышей. -- Москва : Оникес ; Санкт-Петербург : Литература, 2010. 
-- 63, [1 е. -- (Программа дошкольного образования). --- Издано при участий ООО "Хар- 
вест" (Минск). -- 7000 экз. -- І5ВА 978-5-488-01781-8 (Онико). -- І5ВА 978-985-16-8644-1 
(Харвест). -- [10-1714 у]. 

1807. Акунин, Б. Пелагия и черный монах : [роман] / Борис Акунин. -- Москва: АСТ: 
Астрель, 2010. -- 413 с. -- (Провинциальный детектив). --- Издано при участиий ООО "Хар- 
вест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-009563-6 (АСТ). -- І5ВАМ 978-5-271-30974-8 
(Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-1610-3 (Харвест). -- [10-1687 у]. 

1808. Английский разговорник З Епеіізй / [составитель Е. И. Лазарева]. -- Москва: 
Астрель: АСТ, 2010. -- 255 е. -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 15000 экз. 
-- І5ВМ 978-5-271-12772-4 (Астрель). -- І5ВМ 978-5-17-034433-8 (АСТ). -- І5ВМ 978-985- 
16-5863-9 (Харвест). -- [10-1710 у]. 

1809. Барто, А. Л. Детям : [стихи] / А. Барто. -- Москва : Оникс, 2010. -- 143 с. -- Из- 
дано при участии ООО "АСТ" (Москва), ООО "Харвест" (Минск). -- 3500 экз. -- І5ВМ 978- 
5-488-02354-3 (Оникс). -- І5ВМ 978-985-16-8610-6 (Харвест). -- [10-1735 у]. 

1810. Барто, А. Л. Детям : [стихи] / А. Барто. -- Москва : Оникс, 2010. -- 143 с. -- Из- 
дано при участий ООО "АСТ" (Москва), ООО "Харвест" (Минск). -- 3500 экз. -- І5ВА 978- 
5-488-02408-3 (Оникс). -- І5ВМ 978-985-16-8611-3 (Харвест). -- [10-1736 у]. 

1811. Баріцевский, М. Ю. Пенсии, льготы, недвижимость, наследование, проблемы 
ЖКХ: полный юридический справочник / Михайл Баріцевский. -- Москва: АСТ: Астрель, 
2010. -- 604 с. -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-5- 
17-064495-7 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-26459-7 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-9073-8 (Хар- 
вест). -- [10-1686 У]. 

1812. Бианки, В. В. Лучшие сказки о природе / В. Бианки, Н. Сладков. -- Тула : Родни- 
чок ; Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 104, [7] с. -- Издано при участиий ООО "Харвест" 
(Минск). -- 10000 экз. -- І5ВА 978-5-89624-406-6 (Родничок). -- І5ВМ 978-5-17-064923-5 
(АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-26735-2 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-8089-0 (Харвест). -- 
[0-1771 у]. 


1813. Биссет, Д. Забытый день рождения / Дональд Биссет ; [перевод с английского 
Н. Шерешевской]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- [10] с., включая обложку. --- Издано 
при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВХ 978-5-17-066488-7 (АСТ). -- 
І5ВА 978-5-271-29306-1 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-8844-5 (Харвест). -- [10-1773 у]. 


1814. Бойка, Е. А. Салаты для праздничного стола / Е. А. Бойко. -- Москва: АСТ: Аст- 
рель, 2010. -- 63 с. -- На обложке автор не указан. --- Издано при участии ООО "Харвест", 
ИООО "Пушнов" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-064775-0 (АСТ). -- І5ВМ 978-5- 
271-26476-4 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-8524-6 (Харвест). -- [10-1726 у]. 


1815. Большая книга для самых маленьких : ЕГЭ для малышей / С. Е. Гаврина [и др]. 
-- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 159, [1] с. -- Заглавие переплета: ЕГЭ для малышей. -- 
Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. -- ІВА 978-5-17-067398-8 (АСТ). 
-- І5ВМ 978-5-271-28088-7 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-8746-2 (Харвест). -- [10-1770 у]. 


1816. Браун, Д. Код да Винчи: [роман] / Дэн Браун; [перевод с английского Н. В. Рейн]. 
-- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 477 с. -- (Тре іпіегадопа! БезізеПег). -- Издано при 
участиай ООО "Харвест" (Минск). -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-063794-2 (АСТ). -- 
І5ВА 978-5-271-30688-4 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7682-4 (Харвест). -- [10-1799 у]. 
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1817. Браун, Д. Точка обмана : [роман] / Дэн Браун ; [перевод с английского Т. Осиной]. 
-- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 508, [1] е. -- (Тре іпіегпайопа! безізеПег). --- Издано при 
участии ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВАМ 978-5-17-046436-4 (АСТ). -- 
І5ВМ 978-5-271-30454-5 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7706-7 (Харвест). -- [10-1798 у]. 


1818. Браун, Д. Утраченный символ : [роман] / Дэн Браун ; [перевод с английского 
Е. Романовой и М. Десятовой]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 570, [1] с. --- Издано при 
участий ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. (доп. тираж). -- І5ВА 978-5-17-064218-2 
(АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-30381-4 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7896-5 (Харвест). -- 
[10-1797 у]. 


1819. Браун, Д. Цифровая крепость : [роман] / Дэн Браун ; [перевод с английского 
А. А. Файнгара]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 474, [1] с. -- Издано при участии 
ООО "Харвест" (Минск). -- 8000 экз. (доп. тираж). -- І5ВМ 978-5-17-062717-2 (АСТ). -- 
І5ВА 978-5-271-31211-3 (Астрель). -- І5ВІ 978-985-16-7491-2 (Харвест). -- [10-1800 у]. 


1820. Бронте, Ш. Джейн Эйр : [роман] / Шарлотта Бронте ; [перевод с английского 
И. Гуровой]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 444, [1] с. -- (Книга на все времена). -- 
Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- Выходит в новом серийном оформлений. -- 
3000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-069937-7 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-31152-9 (Астрель). -- 
І5ВА 978-985-16-9070-7 (Харвест). -- [10-1681 у]. 


1821. Бронте, Ш. Джейн Эйр : [роман] / Шарлотта Бронте ; [перевод с английского 
И. Гуровой]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 444, [1] е. -- (Зарубежная классика). -- 
Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. (доп. тираж). -- І5ВА 978-5-17- 
063720-1 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-31151-2 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-8090-6 (Харвест). 
-:-[10-1682 у]. 


1822. Будь счастлив в год кролика!. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 95 с. -- Из- 
дано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 5100 экз. -- І5ВМ 978-5-17-068558-5 (АСТ). 
-- І5ВМ 978-5-271-29233-0 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-9019-6 (Харвест). - [10-1704 у]. 


1823. Булгаков, М. А. Мастер и Маргарита : роман / Михаил Булгаков. --- Москва : АСТ: 
Астрель, 2010. -- 446, [1] е. -- (Русская классика). -- Издано при участий ООО "Харвест" 
(Минск). -- 7000 экз. (доп. тираж). -- І5ВА 978-5-17-056954-0 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271- 
27312-4 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-9051-6 (Харвест). -- [10-1673 у]. 


1824. Булгаков, М. А. Мастер и Маргарита : роман / Михаил Булгаков. -- Москва: АСТ: 
Астрель, 2010. -- 446, [1] с. -- (Книга на все времена). -- Издано при участии ООО "Хар- 
вест" (Минск). -- Выходит в новом серийном оформлениий. -- 3000 экз. -- І5ВА 978-5-17- 
056115-5 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-31175-8 (Астрель). -- І5ВА 978-985-13-7011-1 (Харвест). 
--[10-1872 у]. 


1825. Ваз, М. К. Новолуние : иллюстрированный путеводитель по фильму / Марк Котта 
Ваз ; [перевод с английского Аллы Ахмеровой]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. - 141, [2] е. -- 
На титульном л. и обложке: Сумерки. Сага. --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). 
--. 10000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-064633-3 (АСТ). -- І5ВА 978-5-271-28517-2 (Астрель). -- 
І5ВХ 978-985-16-8639-7 (Харвест). -- [10-1758 у]. 


1826. Ваз, М. К. Сумерки : иллюстрированный путеводитель по фильму / Марк Котта 
Ваз ; [перевод с английского Екатерины Романовой]. -- Москва: АСТ : Астрель, 2010. -- 
141, [1] с. -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 10000 экз. -- І5ВМ 978-5-17- 
065777-3 (АСТ). -- І5ВКМ 978-5-271-28062-7 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-8468-3 (Харвест). 
--[10-1759 у]. 

1827. Веллер, М. Й. Все о жизни : все о том, как устроена эта жизнь и этот мир, и поче- 
му ты чувствуець то, что чувствуеіць, хочешь то, что хочеіць, делаець то, что делаешь, и с 
тобой происходит именно то, что пройсходит / Михайл Веллер. -- Москва: АСТ: Астрель, 
2010. -- 750, [1] с. -.- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 14000 экз. (1-2-й з-ды 
7 тысяч) (доп. тираж). -- І5ВАХ 978-5-17-064096-6 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-31017-1 (Аст- 
рель). -- І5ВА 978-985-16-8303-7 (Харвест). -- [10-1675 У]. 

1828. Веселая школа : школьные годы чудесные : стихи и рассказы. -- Москва : Онике, 
2010. -- 63 с. -- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. -- І5ВА 978-5- 
488-02414-4 (Оникс). -- І5ВМ 978-985-16-8833-9 (Харвест). - [10-1739 у]. 


1829. Веселые задачки для маленьких умников : тетрадь по развитию познавательных 
процессов / [составители: С. Е. Гаврина и др.]. -- Ярославль : Академия развития, 2010. -- 
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32 с. -- (Детский сад: день за днем : практическое приложение). -- Издано при участий 
ООО "АСТ", ООО "Астрель" (Москва), ООО "Харвест" (Минск). -- 5100 экз. -- І5ВМ 978-5- 
7797-0370-3 (Академия развития). -- І5ВІМ 978-985-16-6275-9 (Харвест). -- [10-1713 У]. 


1830. Винни-Пух : по сказке А. Милна / авторы сценария Б. Заходер, Ф. Хитрук. -- Мо- 
сква: АСТ: Астрель, 2010. -- 38, [9] с. -- (Союзмультфильм представляет). --- Издано при 
участиай ООО "Харвест" (Минск). -- 10000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-066600-3 (АСТ). -- 
І5ВА 978-5-271-27610-1 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-8371-6 (Харвест). -- [10-1690 у]. 

1831. Во, Й. Сенсация : [роман] / Ивлин Во ; [перевод с английского А. Ю. Бураков- 
ской]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 317, [1] е. -- (Книга на все времена). --- Издано 
при участии ООО "Харвест" (Минск). -- Выходит в новом серийном оформлений. - 2000 экз. 
-- І5ВМ 978-5-17-068184-6 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-30292-3 (Астрель). -- І5ВМ 978-985- 
16-8959-6 (Харвест). -- [10-1860 у]. 

1832. Волков, С. В. Детский фразеологический словарь в картинках / [С. В. Волков]. -- 
Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 128 с. -- Автор указан на обороте титульного л. --- Издано 
при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 10000 экз. -- І5ВА 978-5-17-065133-7 (АСТ). -- 
І5ВА 978-5-271-26859-5 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-8263-4 (Харвест). -- [10-1753 у]. 


1833. Вороненко, А. Охотники за счастьем : [сборник] / Александр Вороненко. -- Мо- 
сква: АСТ: Астрель, 2010. -- 382, [1] с. -- (5.Т.А.І..К.Е.Е.). -- Издано при участии ООО 
"Харвест" (Минск). -- 45000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-069584-3 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271- 
30885-7 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-9032-5 (Харвест). -- [10-1701 у]. 


1834. Ганапольский, М. Черная рука и пирамида Хеопса / Матвей Ганапольский. -- 
Москва: АСТ: Зебра Е, 2010. -- 103 с. -- 5000 экз. -- Издано при участий ООО "Харвест" 
(Минск). -- І5ВА 978-5-17-068407-6 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-94663-089-4 (Зебра Е). -- 
І5ВА 978-985-16-8780-6 (Харвест). - [10-1776 у]. 


1835. Геродот. Фукидид. Ксенофонт : вся история Древней Грециий : [перевод]. -- Мо- 
сква: АСТ: Астрель, 2010. -- 1311 с. -- Перед выпускными данными заглавие: Вся история 
Древней Грециий. --- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 4000 экз. -- І5ВМ 978- 
5-17-066278-4 (АСТ). -- І5ВА 978-5-271-27404-6 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-8876-6 
(Харвест). -- [10-1850 У]. 

1836. Горячева, Н. Ю. Английский язык : рабочая тетрадь : к учебнику Н. Ю. Горяче- 
вой, С. В. Ларькиной, Е. В. Насоновской "Английский язык" : для 2-го класса четырехлетней 
начальной школы / Н. Ю. Горячева, С. В. Ларькина, Е. В. Насоновская. -- Москва: АСТ: 
Астрель, 2011. -- 79 с. -- (Планета знаний). --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). 
--. 10100 экз. -- І5ВМ 978-5-17-054580-3 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-21333-5 (Астрель). -- 
І5ВХ 978-985-16-9161-2 (Харвест). -- [10-1716 у]. 


1837. Горячева, Н. Ю. Английский язык: рабочая тетрадь : к учебнику Н. Ю. Горяче- 
вой, С. В. Ларькиной, Е. В. Насоновской "Английский язык" : для 3-го класса четырехлетней 
начальной школы / Н. Ю. Горячева, С. В. Ларькина, Е. В. Насоновская. -- Москва: АСТ: 
Астрель, 2011. -- 79 с. -- (Планета знаний). --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). 
--. 7000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-039369-5 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-15181-1 (Астрель). -- 
І5ВА 978-985-16-5612-3 (Харвест). -- [10-1785 у]. 


1838. Гудкайнд, Т. Пятое правило волшебника, или Дух огня: [роман] / Терри Гудкайнд'; 
[перевод с английского О. Г. Косовой]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 733, [1] е. -- 
(Век Дракона). --- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-5- 
17-044730-5 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-30563-4 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-2225-8 (Хар- 
вест). -- [10-1865 У]. 

1839. Гумилев, Л. Н. Пойиски вымышленного царства / Лев Гумилев. -- Москва: АСТ: 
Астрель, 2010. -- 461, [1] с. -- (Историческая библиотека). -- Издано при участии ООО 
"Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-067768-9 (АСТ). -- І5ВІ 978-5-271-30481- 
1 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-9043-1 (Харвест). -- [10-1793 у]. 

1840. Гусев, В. А. Математика : учебно-справочное пособие : [для подготовки к устному 
экзамену и ЕГЭ] / В. А. Гусев, А. Г. Мордкович. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 671 с. 
-- (Справочник школьника). --- На обложке авторы не указаны. --- Издано при участии ООО 
"Харвест" (Минск). -- 5100 экз. (доп. тираж). -- І5ВАМ 978-5-17-065794-0 (АСТ). -- 
І5ВА 978-5-271-27062-8 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-8147-7 (Харвест). -- [10-1874 у]. 
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1841. Данлоп, С. Атлас звездного неба / Сторм Данлоп ; [перевод с английского М. Я. Рут- 
ковской]. --- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 224 с. -- На переплете автор не указан. -- Из- 
дано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 4000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-064187-1 (АСТ). 
-- І5ВМ 978-5-271-26424-5 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-8310-5 (Харвест). -- [10-1764 у]. 


1842. Де Рейна, Р. Как нарисовать то, что видиць / Руди Де Рейна ; [перевод с англий- 
ского А. П. Пупыниной]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2009. - 173 с. -- Издано при участий 
ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-067675-0 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271- 
28376-5 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-8732-5 (Харвест). -- [10-1738 у]. 


1843. Джонс, С. Вышивка для начинаюіцих : пошаговый иллюстрированный самоучи- 
тель / Сьюзи Джоне и Кэролайн Смит ; [перевод с английского Н. В. Дембинской]. -- Моск- 
ва: АСТ: Астрель, 2010. -- 96 с. --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. 
-- І5ВМ 978-5-17-063324-1 (АСТ). -- І5ВА 978-5-271-27268-4 (Астрель). -- І5ВАХ 978-985- 
16-8489-8 (Харвест). -- [10-1727 у]. 


1844. Диккенс, Ч. Крошка Доррит : [роман] / Чарлз Диккене ; [перевод с английского 
Е. Калашниковой]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 877, [2] с. -- (Зарубежная классика). 
-- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-068130-3 
(АСТ). -- І5ВУ 978-5-271-30458-3 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-9036-3 (Харвест). -- 
[10-1672 у]. 


1845. Диккенс, Ч. Крошка Доррит : [роман] / Чарлз Диккене ; [перевод с английского 
Е. Калашниковой]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 877, [2] с. -- (Золотая классика). -- 
Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 2000 экз. -- І5ВА 978-5-17-068154-9 (АСТ). 
-- І5ВМ 978-5-271-30459-0 (Астрель). -- І5ВА 978-985-16-9035-6 (Харвест). -- [10-1674 у]. 


1846. Дмитриева, В. Г. Большая книга развиваюіцих игр для настояіцих мальчиков : ре- 
бусы, логические игры, головоломки, загадки / В. Дмитриева. -- Москва : Астрель ; Санкі- 
Петербург : Сова, 2010. -- 95 с. -- На обложке автор не указан. -- Издано при участии 
ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. -- І5ВАХ 978-5-271-25827-5 (Астрель). -- І5ВМ 978- 
985-16-7825-5 (Харвест). -- [10-1755 у]. 


1847. Дмитриева, В. Г. Большая книга развиваюіцих игр для девочек : ребусы, логиче- 
ские игры, головоломки, загадки / В. Дмитриева. -- Москва : Астрель ; Санкт-Петербург : 
Сова, 2010. -- 95 с. -- На обложке автор не указан. --- Издано при участии ООО "Харвест" 
(Минск). -- 7000 экз. -- І5ВА 978-5-271-25895-4 (Астрель). -- І5ВХ 978-985-16-7769-2 
(Харвест). -- [10-1756 У]. 


1848. Достоевский, Ф. М. Братья Карамазовы : [роман] / Федор Достоевский. --- Москва : 
АСТ: Астрель, 2010. -- 781, [1] с. -- (Русская классика). --- Издано при участиий ООО "Хар- 
вест" (Минск). -- 4000 экз. (доп. тираж). -- І5ВА 978-5-17-057752-1 (АСТ). -- І5ВА 978-5- 
271-31149-9 (Астрель). -- І5ВІХ 978-985-16-6830-0 (Харвест). -- [10-1856 у]. 


1849. Достоевский, Ф. М. Братья Карамазовы : [роман] / Федор Достоевский. --- Москва: 
АСТ: Астрель, 2010. -- 781, [1] е. -- (Книга на все времена). -- Издано при участии 
ООО "Харвест" (Минск). -- Выходит в новом серийном оформлений. -- 3000 экз. -- 
І5ВА 978-5-17-069882-0 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-31148-2 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16- 
6830-0 (Харвест). -- [10-1857 У]. 


1850. Древнегреческие мифы. Подвиги Геракла. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 
[48] с. -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- ІВА 978-5-17- 
067917-1 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-26135-0 (Астрель). -- І5ВА 978-985-16-8828-5 (Харвест). 
2110-1750 у]. 


1851. Древнегреческие мифы. Путешествие Одиссея. -- Москва : АСТ : Астрель, 
2010. -- [48] с. -.- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-5- 
17-067916-4 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-27166-3 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-8827-8 (Хар- 
вест). -- [10-1751 у]. 

1852. Древнегреческие мифы. Ясон и аргонавты. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 
[48] с. -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5БВМ 978-5-17- 
064938-9 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-26720-8 (Астрель). -- І5ВА 978-985-16-8826-1 (Харвест). 
--[10-1752 у]. 

1853. Дубровин, М. Й. Современный англо-русский, русско-английский словарь з 
Сопіетрогагу ЕпеізВ-Ецз55іап, Киз5іап-Епеіі5В Фісбопагу : [180 000 слов и словосочетаний] / 
М. И. Дубровин. -- Москва: Онике : Иностранный язык, 2010. -- 992 с. --- Издано при уча- 
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стиий ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВА 978-5-488-01972-0 (Онико). -- І5ВА 978- 
985-16-6843-0 (Харвест). -- [10-1670 у]. 

1854. Дубровская, Н. В. Поделки из природных материалов / Н. В. Дубровская. -- Мо- 
сква : Астрель ; Санкт-Петербург : Сова, 2010. -- 124, [3] е. -- Издано при участии 
ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-5-271-30141-4 (Астрель). -- І5ВА 978- 
985-16-8985-5 (Харвест). -- [10-1705 у]. 

1855. Жукова, О. С. Книга заданий и упражнений по обучению чтению, письму, счету / 
Олеся Жукова. -- Москва: Астрель ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2010. -- 95 е. -- 
(Классные уроки). -- Издано при участийи ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. -- 
І5ВМ 978-5-9725-1832-6 (Астрель-СПб). -- І5ВМ 978-985-16-8660-1 (Харвест). -- І5ВМ 978- 
5-271-28909-5 (Астрель). -- [10-1722 у]. 


1856. Жукова, О. С. Простые и увлекательные упражнения по подготовке руки к пись- 
му. 15 минут в день. Для очень умных малышей и занятых родителей / Олеся Жукова. -- 
Москва : АСТ ; Санкт- Петербург : Астрель-СПб, 2010. -- 63 с. -- Издано при участии 
ООО "Харвест" (Минск). -- 10100 экз. -- І5ВА 978-5-17-069670-3 (АСТ). -- І5ВМ 978-5- 
9725-1863-0 (Астрель-СПб). -- І5ВМ 978-985-16-8984-8 (Харвест). -- [10-1832 у]. 

1857. Жукова, О. С. Учусь сравнивать и наблюдать / Олеся Жукова. -- Москва: Аст- 
рель ; Санкт-Петербург: Астрель-СПб, 2010. -- 31 с. -- (Легкие уроки за 10 минут в день). 
-- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-5-271-28911-8 
(Астрель). -- І5ВМ 978-5-9725-1826-5 (Астрель-СПб). -- І5ВА 978-985-16-8689-2 (Харвест). 
--[10-1778 у]. 

1858. Звезды и планеты : иллюстрированная энциклопедия / [перевод с английского 
Ю. Н. Касаткиной, Д. С. ІЦигеля, М. А. Митрофановой]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 
62, [1] с. -- (Мир энциклопедий Аванта 7). -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). 
--. 7000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-066394-1 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-27473-2 (Астрель). -- 
І5ВХ 978-985-16-4921-7 (Харвест). -- [10-1754 у]. 


1859. Знаменская, А. Рябиновый мед. Августина : роман / Алина Знаменская. --- Москва: 
АСТ: Астрель, 2010. - 571, [1] с. -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 3500 экз. 
(доп. тираж). -- І5ВА 978-5-17-049367-8 (АСТ). -- І5ВА 978-5-271-30973-1 (Астрель). -- 
І5ВАМ 978-985-16-6322-0 (Харвест). -- [10-1685 у]. 
1860. Знаменская, А. Рябиновый мед. Августина : роман / Алина Знаменская. --- Москва: 
АСТ: Астрель, 2010. - 571, [1] с. -- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 1500 экз. 
(доп. тираж). -- І5ВА 978-5-17-049485-9 (АСТ). -- І5ВА 978-5-271-30972-4 (Астрель). -- 
І5ВА 978-985-16-8039-5 (Харвест). - [10-1848 у]. 

1861. Зорич, А. Клад стервятника : [фантастический роман] / Александр Зорич, Сергей 
Челяев. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 380, [2] е. -- (5.Т.А.І..К.Е.Е.). -- Издано при 
участий ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. (доп. тираж). -- І5ВМ 978-5-17-068929-3 
(АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-29622-2 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-8735-6 (Харвест). -- 
[10-1702 у]. 


1862. Иванов, А. С. Вечный зов : роман: [в 2 кн.] / Анатолий Иванов. -- Москва: АСТ: 
Астрель, 2010. -- (Великая судьба России). -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). 
--. 3000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-013449-6 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-07962-7 (Астрель). 


Кн. 1. -- 604, [2] е. -- І5ВА 978-5-17-021183-8 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-07964-1 (Аст- 
рель). -- І5ВМ 978-985-16-1074-3 (Харвест). -- [10-1825 у]. 


1863. Кн. 2. -- 792, [2] с. -- І5ВМ 978-5-17-021182-1 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-07963-4 
(Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-1073-6 (Харвест). -- [10-1826 у]. 

1864. Иванов, А. С. Тени исчезают в полдень : [роман] / Анатолий Иванов. --- Москва: 
АСТ: Астрель, 2010. -- 637, [1] е. -- (Великая судьба России). -- 3000 экз. -- Издано при 
участий ООО "Харвест" (Минск). -- І5ВМ 978-5-17-021976-6 (АСТ). -- І5ВА 978-5-271- 
08249-8 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-5130-2 (Харвест). -- [10-1789 у]. 

1865. Игровые обучаюіцие задания : для детей 4-5 лет / [С. Е. Гаврина и др.]. -- Яро- 
славль : Академия развития, 2010. -- 80 с. -- Авторы указаны перед выпускными данными. 
-- Издано при участий ООО "АСТ", ООО "Астрель" (Москва), ООО "Харвест" (Минск). -- 
7000 экз. (доп. тираж). -- І5ВМ 978-5-7797-1425-9 (Академия развития). -- І5ВМ 978-985-16- 
8227-6 (Харвест). -- [10-1717 у]. 
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1866. Идет коза рогатая : песенки и потешки для самых маленьких. -- Москва: АСТ: 
Астрель, 2010. -- 127 с. -- На титульном л. в выходных данных: Планета детства. -- Издано 
при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 10100 экз. -- ІВА 978-5-17-063674-7 (АСТ). -- 
І5ВА 978-5-271-26012-4 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7778-4 (Харвест). -- [10-1703 у]. 


1867. Ильф, И. Золотой теленок : [роман] / Илья Ильф, Евгений Петров. -- Москва: 
АСТ: Астрель, 2010. -- 329, [1] с. -- (Русская классика). --- Издано при участии ООО "Хар- 
вест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-063254-1 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-31176-5 
(Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7807-1 (Харвест). -- [10-1873 у]. 


1868. Кинг, С. Зеленая миля : [роман] / Стивен Кинг ; [перевод с английского В. Вебера 
и Д. Вебера]. -- Москва: Астрель, 2010. - 317, [1] е. -- (Современные и классические бест- 
селлеры). --- На переплете: я люблю читать. --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). 
--. 32900 экз. -- ІЗВА 978-5-271-30551-1 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-8879-7 (Харвест). -- 
[10-1791 у]. 


1869. Кинг, С. Нужные веци : [роман] / Стивен Кинг ; [перевод с английского А. В. Аракело- 
ва под обіцей редакцией Т. Ю. Покидаевой]. -- Москва : АСТ: Астрель, 2010. - 830, [1] е. 
-- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. (доп. тираж). -- І5ВМ 978-5-17- 
064286-1 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-31199-4 (Астрель). -- І5ВА 978-985-16-7975-7 (Харвест). 
--[10-1790 у]. 


1870. Кинг, С. Рита Хейуорт, или Побег из Шоушенка : [роман : перевод с английского] / 
Стивен Кинг. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 188 с. -- (Кинороман). -- Издано при 
участии ООО "Харвест" (Минск). -- 1500 экз. -- І5ВМ 978-5-17-041582-3 (АСТ). -- 
І5ВМ 978-5-271-31233-5 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-1607-3 (Харвест). -- [10-1792 у]. 


1871. Ковалева, С. 7000 золотых пословиц и поговорок / С. Ковалева. -- Москва: АСТ: 
Астрель, 2010. -- 478, [1] с. -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 4000 экз. -- 
ІЗВМ 978-5-17-034643-1 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-14136-2 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-13- 
5343-5 (Харвест). -- [10-1852 у]. 


1872. Козлов, Н. Й. Как относиться к себе и к людям, или Практическая психология на 
каждый день / Николай Козлов. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 381, [1] е. -- Издано 
при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВА 978-5-17-031174-3 (АСТ). -- 
ІЗВА 978-5-271-12184-5 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-9400-1 (Харвест). -- [10-1863 у]. 


1873. Козлов, С. Г. Как Львенок и Черепаха пели песню : по сказке С. Козлова / худож- 
ник-постановіцик Б. Акулиничев. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 46, [1] с. -- (Союз- 
мультфильм представляет). -- На титульном л. в выходных данных: Планета детства. -- Из- 
дано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-068613-1 (АСТ). 
-- І5ВМ 978-5-271-29302-3 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-8873-5 (Харвест). -- [10-1858 У]. 


1874. Козлов, С. Г. Как Львенок и Черепаха пели песню : по сказке С. Козлова / худож- 
ник-постановіцик Б. Акулиничев. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 46, [1] с. -- (Союз- 
мультфильм представляет). --- На титульном л. в выходных данных: Планета детства. -- Из- 
дано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 12000 экз. -- І5ВА 978-5-17-070322-7 (АСТ). 
-- І5ВМ 978-5-271-31183-3 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-9082-0 (Харвест). -- [10-1859 у]. 


1875. Колдовские сказки : русские народные сказки. -- Москва: АСТ: Зебра Е, 2010. 
--7, [2] с. -- (Сокровица страны сказок). -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). 
--. 5000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-068449-6 (АСТ). -- І5ВАХ 978-5-94663-901-9 (Зебра Е). -- 
І5ВХ 978-985-16-8861-2 (Харвест). -- [10-1761 у]. 


1876. Королева, М. Легкий путь к стройности. Похудеть навсегда! / Маргарита Короле- 
ва. -- Москва: АСТ; Санкт-Петербург : Астрель-СПб, 2010. -- 191 с. -- Заглавие перепле- 
та: Похудеть навсегда!. -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 5100 экз. (доп. 
тираж). -- І5ВМ 978-5-17-059695-9 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-9725-1562-2 (Астрель-СПб). -- 
І5ВА 978-985-16-6928-4 (Харвест). -- [10-1699 у]. 

1877. Королева, М. Легкий путь к стройности. Похудеть навсегда! / Маргарита Короле- 
ва. -- Москва: АСТ; Санкт-Петербург: Астрель-СПб, 2010. - 191 с. -- На переплете: с ней 
худеют звезды. --- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 5100 экз. (доп. тираж). -- 
І5ВА 978-5-17-059696-6 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-9725-1541-7 (Астрель-СПб). -- І5ВМ 978-985- 
16-6927-7 (Харвест). -- [10-1700 у]. 

1878. Костылева, Н. Ю. 200 занимательных упражнений с буквами и звуками для детей 
5-6 лет: [начальное обучение] / Н. Ю. Костылева. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 110. 
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-- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-027183-2 
(АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-10676-7 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-3508-1 (Харвест). -- 
[0-1772 у]. 


1879. Красичкова, А. Г. Украшения блюд праздничного стола : [основные приемы, по- 
этапное описание, цветные фотографии, полезные советы] / А. Г. Красичкова. -- Москва : 
АСТ: Астрель, 2010. -- 63 с. -- На обложке автор не указан. -- Перед выпускными данны- 
ми заглавие: Украшение блюд праздничного стола. --- Издано при участий ООО "Харвест" 
(Минск). -- 5000 экз. -- І5ВА 978-5-17-064774-3 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-26472-6 (Аст- 
рель). -- І5ВМ 978-985-16-8459-1 (Харвест). -- [10-1725 у]. 

1880. Крошо, Э. Как рисовать акварель : пошаговое руководство для начинаюіцих / [Эл- 
вин Крошо ; перевод с английского А. М. Дубах]. -- Москва: Астрель : АСТ, 2010. -- 96 с. 
-- Автор указан перед выпускными данными. -- Издано при участии ООО "Харвест" 
(Минск). -- 3000 экз. -- І5ВА 978-5-271-03946-1 (Астрель). -- І5ВМ 978-5-17-012863-1 
(АСТ). -- І5ВК 978-985-13-7978-6 (Харвест). -- [10-1734 у]. 


1881. Кун, Н. А. Мифы и легенды Древней Грециай / Н. А. Кун. -- Москва: Мир энцик- 
лопедий Аванта г: Астрель, 2009. -- 39 с. --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). 
“2. 5000 экз. -- ІЗВА 978-5-98986-342-6 (Мир энциклопедий Аванта 7). -- І5ВМ 978-5-271- 
26075-9 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-8083-8 (Харвест). -- [10-1769 у]. 


1882. Лапина, Й. Звездное небо / Ирина Лапина. -- Москва : Мир энциклопедий Аванта -: 
Астрель, 2010. -- 95 с. -- (Иллюстрированная энциклопедия). --- На переплете автор не ука- 
зан. -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-5-98986-106-4 
(Мир энциклопедий Аванта 4). -- І5ВМ 978-5-271-17254-0 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16- 
2303-3 (Харвест). -- [10-1763 у]. 


1883. Линдгрен, А. Как Эмиль вылил тесто на голову папе : [книжка-картинка] / Астрид 
Линдгрен ; пересказ со шведского Лилианны Лунгиной ; художник Бьёрн Берг. -- Москва: 
АСТ: Астрель, 2010. -- 27, [5] с. -- На титульном л. в выходных данных: Планета детства. 
-- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-066588-4 
(АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-27608-8 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-8494-2 (Харвест). -- 
[10-1732 у]. 


1884. Линдгрен, А. Как Эмиль вырвал зуб у Лины : [книжка-картинка] / Астрид Линдг- 
рен ; пересказ со шведского Лилианны Лунгиной ; художник Бьёрн Берг. -- Москва: АСТ: 
Астрель, 2010. -- 29, [1] с. -- На титульном л. в выходных данных: Планета детства. -- Из- 
дано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВА 978-5-17-066627-0 (АСТ). 
--І5ВМ 978-5-271-27607-1 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-8741-7 (Харвест). -- [10-1730 у]. 


1885. Линдгрен, А. Как Эмиль угодил головой в супницу : [книжка-картинка] / Астрид 
Линдгрен ; пересказ со шведского Лилианны Лунгиной ; художник Бьёрн Берг. -- Москва : 
АСТ: Астрель, 2010. -- 30, [2] с. -- На титульном л. в выходных данных: Планета детства. 
-- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-066628-7 
(АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-27609-5 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-8547-5 (Харвест). -- 
[10-1731 у]. 

1886. Линдгрен, А. Принцесса, которая не хотела играть в куклы : сказки / Астрид Лин- 
дгрен ; художники: А. Власова [и др. ; перевод со шведского Л. Ю. Брауде, Е. А. Соловье- 
вой]. --- Москва: АСТ: Астрель, 2010. - 122, [6] с. -- Издано при участии ООО "Харвест" 
(Минск). -- 10000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-053462-3 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-20884-3 (Аст- 
рель). -- ІВА 978-985-16-5680-2 (Харвест). -- [10-1766 У]. 

1887. Лиса и Журавль : [русская народная сказка]. --- Москва : Оникс, 2010. -- [10] с., 
включая обложку. --- (Читаем по слогам). -- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). 
-- 7000 экз. -- І5ВА 978-5-488-02243-0 (Онико). -- І5ВМ 978-985-16-9079-0 (Харвест). -- 
[10-1831 У]. 


1888. Майер, С. Гостья / Стефани Майер ; [перевод с английского Н. Балашовой]. -- 
Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 668, [2] с. -- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). 
--. 8000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-062134-7 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-28821-0 (Астрель). -- 
І5ВХ 978-985-16-7350-2 (Харвест). -- [10-1677 у]. 

1889. Майер, С. Гостья / Стефани Майер ; [перевод с английского Н. Балашовой]. -- 
Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 668, [2] с. -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). 
--. 4000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-061154-6 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-28820-3 (Астрель). -- 
І5ВА 978-985-16-7349-6 (Харвест). -- [10-1678 у]. 
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1890. Майер, С. Затмение / Стефани Майер ; [перевод с английского О. Василенко]. -- 
Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 635, [4] с. -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). 
--. 20000 экз. (доп. тираж). -- І5ВАХ 978-5-17-068414-4 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-29050-3 
(Астрель). -- І5ВІХ 978-985-16-8559-8 (Харвест). -- [10-1679 у]. 


1891. Майер, С. Затмение / Стефани Майер ; [перевод с английского О. Василенко]. -- 
Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 635, [4] с. -- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). 
-- 4000 экз. (доп. тираж). -- І5ВМ 978-5-17-051077-1 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-28434-2 (Ас- 
трель). -- І5ВМ 978-985-16-6521-7 (Харвест). -- [10-1680 у]. 


1892. Маккалоу, К. Поюіцие в терновнике : [роман] / К. Маккалоу ; [перевод с англий- 
ского Норы Галь]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 605, [2] е. -- (Зарубежная классика). 
--. Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 4000 экз. (доп. тираж). -- І5ВМ 978-5-17- 
063714-0 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-28393-2 (Астрель). -- І5ВА 978-985-16-8044-9 (Харвест). 
--[10-1684 у]. 


1893. Маккалоу, К. Поюіцие в терновнике : [роман] / К. Маккалоу ; [перевод с англий- 
ского Норы Галь]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 605, [2] с. -- Издано при участий 
ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. (доп. тираж). -- І5ВМ 978-5-17-054109-6 (АСТ). -- 
І5ВМ 978-5-271-28392-5 (Астрель). -- І5ВІ 978-985-16-8041-8 (Харвест). -- [10-1861 у]. 


1894. Маршак, С. Я. Кто стучится в дверь ко мне? : стихи и загадки / Самуйл Маршак. 
-- Москва: Онике, 2010. -- 61, [2] с. -- (Библиотечка детской классики). --- Издано при уча- 
стий ООО "АСТ!" (Москва), ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-5-488-01954-6 
(Оникс). -- І5ВМ 978-985-16-8378-5 (Харвест). -- [10-1692 у]. 


1895. Маршак, С. Я. Стихи и сказки: [стихи, сказки, песенки, рассказ] / С. Маршак. -- 
Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 156, [3] с. -- На титульном л. в выходных данных: Планета 
детства. -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 5100 экз. -- І5ВМ 978-5-17- 
069278-1 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-29830-1 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-9018-9 (Харвест). 
--[10-1781 у]. 


1896. Матарыкин, Д. Н. Энциклопедия для мальчиков : на земле, на воде, в небе / [ав- 
тор и художник Денис Матарыкин]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 94, [1] с. -- На ти- 
тульном л. в выходных данных: Планета детства. -- Издано при участии ООО "Харвест" 
(Минск). -- 10000 экз. -- І5ВА 978-985-16-8722-6 (Харвест). -- І5ВМ 978-5-17-064305-9 
(АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-26391-0 (Астрель). -- [10-1733 у]. 

1897. Математика : 3-й класе: тематические тестовые задания в формате экзамена / [ав- 
торы-составители: Н. Н. Нянковская, М. А. Танько]. -- Ярославль : Академия развития, 
2010. -- 79 с. -- На обложке: готовимся к ЕГЭ с начальной школы. --- Издано при участии 
ООО "АСТ", ООО "Астрель" (Москва), ООО "Харвест" (Минск). -- 10000 экз. -- І5ВА 978- 
5-7797-1510-2 (Академия развития). -- І5ВМ 978-985-16-9011-0 (Харвест). - [10-1774 у]. 


1898. Математика : 4-й класе : тематические тестовые задания в формате экзамена / [ав- 
торы-составители: Н. Н. Нянковская, М. А. Танько]. -- Ярославль : Академия развития, 
2010. -- 79 с. -- На обложке: готовимся к ЕГЭ с начальной школы. --- Издано при участии 
ООО "АСТ", ООО "Астрель" (Москва), ООО "Харвест" (Минск). -- 10000 экз. -- І5ВА 978- 
5-7797-1501-0 (Академия развития). -- І5ВМ 978-985-16-9012-7 (Харвест). -- [10-1775 у]. 


1899. Математика : рабочая тетрадь для подготовки к ЕГЭ / А. П. Власова [и др.]. -- 
Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 94, [1] с. -- (Полный комплект пособий для подготовки к 
единому государственному экзамену). -- Заглавие обложки: ЕГЭ. Математика. -- Издано 
при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 10100 экз. -- ІВА 978-5-17-069658-1 (АСТ). -- 
І5ВА 978-5-271-30192-6 (Астрель). -- І5ВІ 978-985-16-9107-2 (Харвест). -- [10-1780 у]. 


1900. Матюшкина, К. Веники еловые, или Приключения Вани в лаптях и сарафане : 
[повесть-сказка] / Катя Матюшкина. --- Москва: Астрель ; Санкт-Петербург : Сова, 2010. -- 
182, [8] с. -- (Прикольный детектив). -- Издано при участии ООО "АСТ" (Москва), 
ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. (доп. тираж). -- ІВА 978-5-271-23234-3 (Астрель). -- 
І5ВМ 978-985-16-7418-9 (Харвест). -- [10-1696 у]. 


1901. Матюшкина, К. Лапы вверх! : [повесть-сказка] / К. Матюшкина, К. Оковитая ; 
стихи А. Тимофеева. -- Москва : Астрель ; Санкт-Петербург : Сова, 2010. -- 188, [2] е. -- 
(Прикольный детектив). -- Издано при участии ООО "АСТ" (Москва), ООО "Харвест" 
(Минск). -- 7000 экз. -- І5ВА 978-5-271-25581-6 (Астрель). -- І5ВАХ 978-985-16-7608-4 
(Харвест). -- [10-1697 у]. 
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1902. Мацури Акино. Ночной изгнанник / Акино Мацури ; [перевод: Галина Соловье- 
ва]. -- Екатеринбург : Фабрика комиксов, 2010- . --- Издано при участиий ООО "АСТ!" (Мо- 
сква), ООО "Харвест" (Минск). -- І5ВМ 978-5-7525-2599-5 (Фабрика комиксов). 


Т. 1. -- 2010. -- 176 с. -- 10100 экз. -- І5ВМ 978-5-7525-2600-8 (Фабрика комиксов). -- 
І5ВХ 978-985-16-8956-5 (Харвест). -- [10-1846 у]. 


1903. Мельников, П. Й. В лесах : роман : [в 2 т.] / П. И. Мельников (Андрей Печер- 
ский). -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- (Великая судьба России). --- Издано при участии 
ООО "Харвест" (Минск). -- 4500 экз. -- І5ВА 978-5-17-014000-8 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271- 
27128-І (Астрель). 


Т. 1, ч. 1-2. -- 605, [2] е. -- І5ВА 978-5-17-065909-8 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-27123-6 
(Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-9065-3 (Харвест). -- [10-1823 у]. 


1904. Т. 2, ч. 3-4. -- 605, [2] с. -- І5ВМ 978-5-17-065910-4 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271- 
27124-3 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-9045-5 (Харвест). -- [10-1824 у]. 


1905. Мельников, П. Й. В лесах : роман : [в 2 т.] / П. И. Мельников (Андрей Печер- 
ский). -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- (Русская классика). -- Издано при участии 
ООО "Харвест" (Минск). -- 2500 экз. -- ІВА 978-5-17-065148-1 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271- 
27127-4 (Астрель). 


Т. 1, ч. 1-2. -- 605, [2] е. -- І5ВА 978-5-17-065911-1 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-27125-0 
(Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-9066-0 (Харвест). -- [10-1821 у]. 


1906. Т. 2, ч. 3-4. -- 605, [2] с. -- І5ВМ 978-5-17-065912-8 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271- 
27126-7 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-9046-2 (Харвест). -- [10-1822 у]. 


1907. Мифы русского народа : герой сказаний, легенд и преданий / художник Иван 
Цыганков. -- Тула : Родничок ; Москва: АСТ: Астрель, 2010. - 159 с. -- 10000 экз. -- Из- 
дано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- І5ВМ 978-5-89624-427-1 (Родничок). -- 
І5ВМ 978-5-17-068444-1 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-29120-3 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16- 
8850-6 (Харвест). -- [10-1783 у]. 

1908. Михалкова, Е. И. Манускрипт дьявола : роман / Елена Михалкова. -- Москва: 
АСТ: Астрель, 2010. -- 349, [2] с. -- (Настояций детектив). -- Издано при участий 
ООО "Харвест" (Минск). -- 4000 экз. (доп. тираж). -- І5ВМ 978-5-17-069689-5 (АСТ). -- 
І5ВА 978-5-271-30249-7 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-8917-6 (Харвест). -- [10-1849 у]. 


1909. Моя первая книга. Энциклопедия знаний / [перевод с английского В. Г. Чутко- 
ва, Т. А. Майсака]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 293 с. -- Издано при участии 
ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. -- ІВА 978-5-17-045270-5 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271- 
20911-6 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-6042-7 (Харвест). -- [10-1767 у]. 

1910. Ожегов, С. И. Словарь русского языка : около 53 000 слов / С. И. Ожегов ; под 
обіцей редакцией Л. И. Скворцова. -- 24-е изд., исправленное. -- Москва : Онике : Мир и 
Образование, 2010. - 1198, [1] с. -- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 5100 экз. 
-- І5ВМ 978-5-488-02623-0 (Оникс). -- І5ВМ 978-5-94666-605-3 (Мир и Образование). -- 
І5ВА 978-985-16-4389-5 (Харвест). - [10-1671 у]. 


1911. Остер, Г. Б. Вредные советы. Сказки и задачки : стихи, сказки, загадка / Г. Остер. 
-- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 391, [8] е. -- На титульном л. в выходных данных: Пла- 
нета детства. --- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 6000 экз. -- ІВА 978-5-17- 
046787-7 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-18343-0 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7013-6 (Харвест). 
-- [10-1709 у]. 

1912. Остер, Г. Б. 38 попугаев : сказки / Григорий Остер. -- Москва : Оникс, 2010. -- 
70, [1] с. -- (Библиотечка детской классики). --- Издано при участии ООО "АСТ" (Москва), 
ООО "Харвест" (Минск). -- 4000 экз. -- І5ВМ 978-5-488-01765-8 (Онико). -- ІВА 978-985- 
16-8978-7 (Харвест). -- [10-1694 у]. 


1913. Остер, Г. Б. 38 попугаев : сказки / Григорий Остер. -- Москва : Оникес, 2010. -- 
70, [1] с. -- (Библиотечка детской классики). --- Издано при участии ООО "АСТ" (Москва), 
ООО "Харвест" (Минск). -- 6000 экз. -- І5ВМ 978-5-488-01764-1 (Онико). -- ІВА 978-985- 
16-8977-0 (Харвест). -- [10-1698 у]. 


1914. Перро, Ш. Волшебные сказки Шарля Перро / перевод Ивана Тургенева ; рисунки 
Гюстава Доре. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 127 с. -- Издано при участий ООО "Хар- 
вест" (Минск). -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-065984-5 (АСТ). -- І5ВАМ 978-5-271-27172-4 
(Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-8721-9 (Харвест). -- [10-1729 у]. 
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1915. Пикуль, В. С. Каждому свое ; Париж на три часа / Валентин Пикуль. -- Москва: 
АСТ, 2010. -- 542, [1] е. -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 4000 экз. -- 
І5ВА 978-5-17-068884-5 (АСТ). -- І5ВА 978-985-16-8672-4 (Харвест). -- [10-1868 у]. 


1916. Пикуль, В. С. На задворках Великой империй : [в 2 кн.] / Валентин Пикуль. -- 
Москва : АСТ, 2010. -- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- 
І5ВА 978-5-17-065180-1 (АСТ). 


Кн. 1: Плевелы. -- 397, [1] е. -- І5ВМ 978-5-17-068873-9 (АСТ). -- І5ВА 978-985-16- 
8686-1 (Харвест). -- [10-1803 у]. 

1917. Кн. 2: Белая ворона. -- 541, [1] е. -- І5ВМ 978-5-17-068891-3 (АСТ). -- І5ВК 978- 
985-16-8688-5 (Харвест). -- [10-1804 у]. 

1918. Пикуль, В. С. На задворках Великой империи: [в 2 кн.] / Валентин Пикуль. -- 


Москва : АСТ, 2010. -- (Русская классика). -- 4000 экз. -- Издано при участий ООО "Хар- 
вест" (Минск). -- І5ВМ 978-5-17-065181-8 (АСТ). 


Кн. 1: Плевелы. -- 397, [1] е. -- І5ВМ 978-5-17-068910-1 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-16- 
8685-4 (Харвест). -- [10-1806 У]. 

1919. Кн. 2: Белая ворона. -- 541, [1] е. -- І5ВМ 978-5-17-068912-5 (АСТ). -- І5ВК 978- 
985-16-8687-8 (Харвест). - [10-1805 у]. 

1920. Пикуль, В. С. На задворках Великой империи: [в 2 кн.] / Валентин Пикуль. -- 


Москва : АСТ, 2010. -- (Великая судьба России). -- Издано при участии ООО "Харвест" 
(Минск). -- 2000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-013696-4 (АСТ). 


Кн. 1: Плевелы. -- 397, [1] е. -- І5ВМ 978-5-17-028897-7 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-16- 
4727-5 (Харвест). -- [10-1807 у]. 

1921. Кн. 2: Белая ворона. -- 541, [1] е. -- І5ВМ 978-5-17-028898-4 (АСТ). -- І5ВК 978- 
985-16-4565-3 (Харвест). -- [10-1808 у]. 

1922. Пикуль, В. С. Океанский патруль : [в 2 т., т. е. кн.] / Валентин Пикуль. -- Москва: 


АСТ, 2010. -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-5-17- 
065182-5 (АСТ). 


Кн. 1: Аскольдовцы. -- 509, [1] с. -- І5ВМ 978-5-17-068892-0 (АСТ). -- І5ВАМ 978-985- 
16-8951-0 (Харвест). -- [10-1810 у]. 

1923. Кн. 2 : Ветер с океана. -- 508, [2] с. -- І5ВМ 978-5-17-068894-4 (АСТ). -- 
І5ВА 978-985-16-8953-4 (Харвест). - [10-1809 у]. 


1924. Пикуль, В. С. Океанский патруль : [в 2 т., т. е. кн.] / Валентин Пикуль. -- Москва: 
АСТ, 2010. -- (Великая судьба России). --- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 
5000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-013554-7 (АСТ). 


Кн. 1: Аскольдовцы. -- 509, [1] с. -- І5ВМ 978-5-17-026887-0 (АСТ). -- І5ВАМ 978-985- 
16-4756-5 (Харвест). -- [10-1811 у]. 

1925. Кн. 2 : Ветер с океана. -- 508, [2] с. -- І5ВМ 978-5-17-026891-7 (АСТ). -- 
І5ВХ 978-985-16-4760-2 (Харвест). -- [10-1812 у]. 


1926. Пикуль, В. С. Океанский патруль : [в 2 т., т. е. кн.] / Валентин Пикуль. -- Москва: 
АСТ, 2010. -- (Русская классика). --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. 
--І5ВМ 978-5-17-065183-2 (АСТ). 


Кн. 1: Аскольдовцы. -- 509, [1] с. -- І5ВМ 978-5-17-068913-2 (АСТ). -- І5ВАМ 978-985- 
16-8950-3 (Харвест). -- [10-1813 у]. 

1927. Кн. 2 : Ветер с океана. -- 508, [2] с. -- І5ВМ 978-5-17-068909-5 (АСТ). -- 
І5ВХ 978-985-16-8952-7 (Харвест). -- [10-1814 у]. 


1928. Пикуль, В. С. Псы господни : [сборник] / Валентин Пикуль. -- Москва: АСТ, 
2010. -- 430 с. -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-5- 
17-068893-7 (АСТ). -- І5ВА 978-985-16-8680-9 (Харвест). -- [10-1669 у]. 


1929. Пикуль, В. С. Слово и дело: [в 2 кн.] / Валентин Пикуль. -- Москва: АСТ, 2010. 
-- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-065186-3 (АСТ). 


Кн. 1: Царица престрашного зраку. -- 654, [1] е. -- І5ВМ 978-5-17-068883-8 (АСТ). -- 
І5ВХ 978-985-16-8669-4 (Харвест). -- [10-1815 у]. 


1930. Кн. 2 : Мой любезные конфиденты. -- 702, [1] с. -- І5ВА 978-5-17-068887-6 
(АСТ). -- І5ВМ 978-985-16-8671-7 (Харвест). -- [10-1816 У]. 
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1931. Пикуль, В. С. Слово и дело: [в 2 кн.] / Валентин Пикуль. -- Москва: АСТ, 2010. 
-- (Русская классика). -- Издано при участийи ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- 
І5ВА 978-5-17-065187-0 (АСТ). 


Кн. 1: Царица престрашного зраку. -- 654, [1] с. -- І5ВМ 978-5-17-068905-7 (АСТ). -- 
І5ВХ 978-985-16-8668-7 (Харвест). -- [10-1817 у]. 


1932. Кн. 2 : Мой любезные конфиденты. -- 702, [1] с. -- І5ВУ 978-5-17-068906-4 
(АСТ). -- І5ВМ 978-985-16-8670-0 (Харвест). -- [10-1818 у]. 


1933. Пикуль, В. С. Слово и дело: [в 2 кн.] / Валентин Пикуль. -- Москва: АСТ, 2010. 
-- (Великая судьба России). --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 4000 экз. -- 
І5ВАМ 978-5-17-013455-7 (АСТ). 


Кн. 1: Царица престрашного зраку. -- 654, [1] е. -- І5ВМ 978-5-17-021882-0 (АСТ). -- 
І5ВХ 978-985-13-6784-5 (Харвест). -- [10-1820 у]. 


1934. Кн. 2 : Мой любезные конфиденты. -- 702, [1] с. -- І5ВАУ 978-5-17-021881-3 
(АСТ). -- І5ВМ 978-985-13-6785-2 (Харвест). -- [10-1819 у]. 


1935. Пикуль, В. С. Фаворит: [в 2 кн.] / Валентин Пикуль. -- Москва: АСТ, 2010. -- 
Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВА 978-5-17-065184-9 (АСТ). 


Кн. 1: Его императрица. -- 606, [1] с. -- І5ВМ 978-5-17-068890-6 (АСТ). -- І5ВА 978- 
985-16-8675-5 (Харвест). -- [10-1801 у]. 


1936. Кн. 2: Его Таврида. -- 606, [1] с. -- І5ВМ 978-5-17-068872-2 (АСТ). -- І5ВМ 978- 
985-16-8677-9 (Харвест). -- [10-1802 у]. 


1937. Пикуль, В. С. Через тернии - к звездам : [исторические миниатюры] / Валентин 
Пикуль. -- Москва : АСТ, 2010. -- 573, [2] е. -- Издано при участии ООО "Харвест" 
(Минск). -- 5000 экз. -- І5ВА 978-5-17-068871-5 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-16-8942-8 (Хар- 
вест). -- [10-1666 У]. 


1938. Пикуль, В. С. Честь имею : исповедь офицера Российского Генштаба : [роман] / 
Валентин Пикуль. -- Москва: АСТ, 2010. -- 637, [1] с. -- 5000 экз. -- Издано при участиий 
ООО "Харвест" (Минск). -- І5ВХ 978-5-17-068886-9 (АСТ). -- І5ВУ 978-985-16-8684-7 
(Харвест). -- [10-1667 у]. 


1939. Пикуль, В. С. Честь имею : исповедь офицера Российского Генштаба : [роман] / 
Валентин Пикуль. -- Москва: АСТ, 2010. -- 637, [1] с. -- (Великая судьба России). -- Из- 
дано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВА 978-5-17-024914-5 (АСТ). 
--І5ВМ 978-985-16-1011-8 (Харвест). -- [10-1668 у]. 


1940. Пикуль, В. С. Честь имею : исповедь офицера Российского Генштаба / Валентин 
Пикуль. --- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 637, [1] е. -- (Русская классика). --- Издано при 
участий ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВАУ 978-5-17-068896-8 (АСТ). -- 
І5ВА 978-985-16-8683-0 (Харвест). -- [10-1869 у]. 


1941. Пушкин, А. С. Дубровский. Капитанская дочка / А. С. Пушкин. -- Москва: АСТ: 
Астрель, 2010. -- 187, [2] с. -- (Хрестоматия школьника). -- Издано при участии 
ООО "Харвест" (Минск). -- 1500 экз. -- ІВА 978-5-17-068627-8 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271- 
29378-8 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-8764-6 (Харвест). -- [10-1689 у]. 


1942. Пушкин, А. С. Сказки / А. С. Пушкин ; художник А. Елисеев. --- Москва : Онике, 
2010. -- 124, [3] с. -- Издано при участий ООО "АСТ" (Москва), ООО "Харвест" (Минск). 
-- 7000 экз. -- І5ВА 978-5-488-02666-7 (Онико). -- І5ВМ 978-985-16-8747-9 (Харвест). -- 
[10-1737 у]. 


1943. Ремарк, Э. М. Возлюби ближнего своего : [роман] / Эрих Мария Ремарк ; [перевод 
с немецкого И. Шрайбера]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 399 с. -- (Зарубежная клас- 
сика). -- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-5-17- 
069865-3 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-31359-2 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-9055-4 (Харвест). 
“2010-1795 у]. 


1944. Ремарк, Э. М. Время жить и время умирать : [роман] / Эрих Мария Ремарк ; [пере- 
вод с немецкого И. Каринцевой, В. Станевич]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 316, [1] е. 
-- (Зарубежная классика). --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 4000 экз. -- 
І5ВМ 978-5-17-069866-0 (АСТ). -- І5ВА 978-5-271-31360-8 (Астрель). -- І5ВАХ 978-985-16- 
9054-7 (Харвест). -- [10-1794 у]. 
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1945. Сафонова, В. В. Английский язык. Культуроведение Великобритании : учебное 
пособие для 10-го класса обіцеобразовательных учреждений, лицеев, гимназий, школ с Уг- 
лубленным изучением английского языка / В. В. Сафонова. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. 
--. 168 с. -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- Обложка на английском языке. 
--. 2000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-038935-3 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-14681-7 (Астрель). -- 
І5ВА 978-985-16-8584-0 (Харвест). - [10-1760 у]. 


1946. Сказки очарованного сердца. -- Москва : АСТ: Зебра Е, 2010. -- 74, [5] с. -- 
(Сокровиіцца страны сказок). -- 5000 экз. -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 
І5ВМ 978-5-17-068450-2 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-94663-899-9 (Зебра Е). -- І5ВМ 978-985-16- 
8846-9 (Харвест). -- [10-1762 у]. 


1947. Снегурочка : [по мотивам русской народной сказки]. --- Москва : Онике, 2010. -- 
[10] с., включая обложку. -- (Читаем по слогам). -- Издано при участии ООО "Харвест" 
(Минск). -- 8000 экз. -- І5ВМ 978-5-488-02178-5 (Онико). -- І5ВМ 978-985-16-8974-9 (Хар- 
вест). -- [10-1724 у]. 


1948. Соколова, Е. В. Гимнастика для пальчиков от АБВГДейки : [пособие для детей 
5-7 лет / Е. В. Соколова, Н. Н. Нянковская]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 31 с. -- 
(Школа АБВГДейки). -- Авторы указаны перед выпускными данными. -- Издано при уча- 
стий ООО "Академия развития" (Ярославль), ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. -- 
І5ВА 978-5-271-30260-2 (Астрель). -- І5ВА 978-985-16-9029-5 (Харвест). -- І5ВМ 978-5-17- 
068376-5 (АСТ). -- [10-1779 у]. 

1949. Соколова, Е. В. Решаем задачки с АБВГДейкой : [пособие для детей 5-7 лет / 
Е. В. Соколова, Н. Н. Нянковекая]. -- Москва: Астрель : АСТ, 2010. -- 31 с. -- (Школа 
АБВГДейки). -- Авторы указаны перед выпускными данными. -- Издано при участии 
ООО "Академия развития" (Ярославль), ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. -- І5ВМ 978- 
5-271-28607-0 (Астрель). -- І5ВМ 978-5-17-068314-7 (АСТ). -- І5ВМ 978-985-16-8666-3 
(Харвест). -- [10-1777 у]. 

1950. Соколова, Е. В. Складываем и вычитаем с АБВГДейкой : [пособие для детей 
5-7 лет / Е. В. Соколова, Н. Н. Нянковская]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 32 с. -- 
(Школа АБВГДейки). -- Авторы указаны перед выпускными даннымаи. -- Издано при уча- 
стий ООО "Академия развития" (Ярославль), ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. -- 
І5ВА 978-5-17-068313-0 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-28606-3 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16- 
8663-2 (Харвест). -- [10-1784 у]. 


1951. Стил, Д. Злой умысел : [роман] / Даниэла Стил ; [перевод с английского А. Мед- 
никовой]. --- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 381, [1] с. -- (ВезізеПег). --- Издано при уча- 
стий ООО "Харвест" (Минск). -- 3100 экз. -- І5ВА 978-5-17-046572-9 (АСТ). -- І5ВМ 978-5- 
271-30316-6 (Астрель). -- І5ВІ 978-985-16-3512-8 (Харвест). -- [10-1867 у]. 

1952. Стил, Д. Ранчо : [роман] / Даниэла Стил ; [перевод с английского А. Ю. Кабалки- 
на]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 381, [1] с. -- Издано при участиий ООО "Харвест" 
(Минск). -- 1400 экз. -- І5ВА 978-5-17-004196-1 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-31005-8 (Аст- 
рель). -- ІВА 978-985-16-9042-4 (Харвест). - [10-1787 у]. 


1953. Стил, Д. Ранчо : [роман] / Даниэла Стил ; [перевод с английского А. Ю. Кабалки- 
на]. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 381, [1] с. -- (ВезізеПег). -- Издано при участии 
ООО "Харвест" (Минск). -- 2600 экз. -- І5ВМ 978-5-17-046566-8 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271- 
31006-5 (Астрель). -- І5ВІМ 978-985-16-3873-0 (Харвест). -- [10-1788 у]. 


1954. Стругацкий, А. Н. Стажеры : [(фантастический роман] / Аркадий и Борис Стру- 
гацкие. --- Москва: АСТ: Астрель ; Санкт-Петербург : Теіта Еапіазйса, 2010. -- 254, [1] с. -- 
Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВА 978-5-17-057850-4 (АСТ). 
-- І5ВАУ 978-5-271-31451-3 (Астрель). -- І5ВМ 978-5-7921-0777-9 (Тета РЕапіазйса). -- 
І5ВА 978-985-16-6737-2 (Харвест). -- [10-1864 у]. 


1955. Сутеев, В. Г. Наши любимые сказки / В. Сутеев. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. 
-- 156, [3] е. -- На титульном л. в выходных данных: Планета детства. --- Издано при уча- 
стиий ООО "Харвест" (Минск). -- 10100 экз. -- І5ВМ 978-5-17-069281-1 (АСТ). -- І5ВА 978- 
5-271-29833-2 (Астрель). -- І5ВХ 978-985-16-9080-6 (Харвест). -- [10-1782 у]. 

1956. Сутеев, В. Г. Самые любимые сказки / В. Сутеев. -- Москва: АСТ: Астрель, 
2010. -- 159 с. -- (Малышам). -- На титульном л. в выходных данных: Планета детства. -- 
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Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 10000 экз. -- І5ВА 978-5-17-047549-0 
(АСТ). -- І5ВІ 978-5-271-18369-0 (Астрель). - І5ВХ 978-985-16-8852-0 (Харвест). - [10-1741 у]. 

1957. Сутеев, В. Г. Сказки В. Сутеева. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 189, [2] е. -- 
На титульном л. в выходных данных: Планета детства. -- Издано при участий ООО "Хар- 
вест" (Минск). -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-007996-4 (АСТ). -- І5ВА 978-5-271-02894-6 
(Астрель). -- І5ВХ 978-985-16-4894-4 (Харвест). -- [10-1708 у]. 


1958. Считаем, складываем, вычитаем вместе с Дядей Федором : [пособие для детей 
5-7 лет]. -- Ярославль : Академия развития, 2010. -- 32 с. -- (Школа в Простоквашино). -- 
Издано при участии ООО "АСТ", ООО "Астрель" (Москва), ООО "Харвест" (Минск). -- 
7000 экз. -- І5ВМ 978-5-7797-1463-1 (Академия развития). -- І5ВМ 978-985-16-8851-3 (Хар- 
вест). -- [10-1715 У]. 


1959. Тарасова, Л. Е. Математика: тесты для подготовки к итоговой аттестации за весь 
курсе начальной школы : 4-й класе / Л. Е. Тарасова. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 
47, [1] с. -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 10100 экз. (доп. тираж). -- 
І5ВМ 978-5-17-062410-2 (АСТ). -- І5ВАМ 978-5-271-29042-8 (Астрель). -- І5ВАХ 978-985-16- 
8724-0 (Харвест). -- [10-1833 у]. 


1960. Терентьева, О. В. 3000 примеров по английскому языку / О. В. Терентьева. -- 
Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 16 с. -- (Как научиться грамотно читать и писать). -- Йз- 
дано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. -- І5ВА 978-5-17-047073-0 (АСТ). 
-- І5ВМ 978-5-271-18187-0 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-3201-1 (Харвест). -- [10-1718 У]. 


1961. Толстой, Л. Н. Война и мир : роман: в 4 т. и 2 кн. / Л. Н. Толстой. -- Москва: 
АСТ: Астрель, 2010. --- (Библиотека школьника). -- Издано при участии ООО "Харвест" 
(Минск). -- 3000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-013334-5 (АСТ). -- І5ВАМ 978-5-271-05317-7 (Астрель). 


Кн. 1, т. 1 и 2. -- 749, [2] е. -- І5ВМ 978-5-17-016463-9 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-04941- 
5 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-3371-1 (Харвест). -- [10-1827 у]. 

1962. Кн. 2, т. З и 4. -- 748, [2] с. -- І5ВМ 978-5-17-016464-6 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271- 
04942-2 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-3372-8 (Харвест). -- [10-1828 у]. 


1963. Тополь, Э. Любовь, пираты и... : [сборник] / Эдуард Тополь. -- Москва: АСТ: 
Астрель, 2010. -- 406, [3] е. -- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 4000 экз. 
(доп. тираж). -- І5ВА 978-5-17-069065-7 (АСТ). -- І5ВА 978-5-271-30418-7 (Астрель). -- 
І5ВА 978-985-16-8943-5 (Харвест). -- [10-1676 у]. 


1964. Уайльд, О. Портрет Дориана Грея : роман / Оскар Уайльд ; перевод с английского 
М. Абкиной. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 316, [2] е. -- (Зарубежная классика). -- 
Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 3500 экз. -- ІВА 978-5-17-064663-0 (АСТ). 
-- І5ВА 978-5-271-26747-5 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-8032-6 (Харвест). -- [10-1683 у]. 


1965. Уайльд, О. Портрет Дориана Грея : роман / Оскар Уайльд ; перевод с английского 
М. Абкиной. -- Москва : АСТ : Астрель, 2010. -- 316, [2] с. -- Издано при участии 
ООО "Харвест" (Минск). -- 1500 экз. -- ІВА 978-5-17-064914-3 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271- 
26727-7 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-8031-9 (Харвест). -- [10-1866 у]. 

1966. Узорова, О. В. 100 познавательных текстов для обучения детей чтению : [началь- 
ное обучение] / О. В. Узорова, Е. А. Нефедова. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 95, [1] с. 
-- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-001196-4 
(АСТ). -- І5ВА 978-5-271-06002-1 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7615-2 (Харвест). -- 
[10-1757 у]. 

1967. Узорова, О. В. 3000 новых примеров по математике : (счет в пределах 100) : 
2-й класе: [в 2 ч.] / О. В. Узорова, Е. А. Нефедова. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- (Как 


научиться быстро считать). --- Издано при участий ООО "Харвест" (Минск). -- І5ВМ 978-5- 
17-013699-5 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-11544-8 (Астрель). 


Ч. 1.-- 16 с. -- 20000 экз. (доп. тираж). -- ІВА 978-5-17-030469-1 (АСТ). -- І5ВА 978- 
5-271-11527-1 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-8059-3 (Харвест). -- [10-1834 у]. 


1968. Ч. 2. -- 16 с. -- 15000 экз. (доп. тираж). -- ІВА 978-5-17-030470-7 (АСТ). -- 
І5ВАМ 978-5-271-11528-8 (Астрель). -- І5В 978-985-16-4772-5 (Харвест). -- [10-1835 у]. 


1969. Узорова, О. В. 3000 -- бонус примеров по математике : (счет в пределах 100) : 
2-й класе / О. В. Узорова, Е. А. Нефедова. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010- . -- (Как нау- 
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читься быстро считать). --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- І5ВМ 978-5-17- 
013776-3 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-14698-5 (Астрель). 


Ч. 1. -- 2010. -- 16 с. -- 10000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-038827-1 (АСТ). -- І5ВМ 978-5- 
271-14697-8 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7482-0 (Харвест). -- [10-1836 у]. 


1970. Ч. 2. 2010. 16 с. 10000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-038819-6 (АСТ). -- 
І5ВМ 978-5-271-14696-1 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-5369-6 (Харвест). -- [10-1837 у]. 


1971. Узорова, О. В. 3000 -- бонус примеров по математике : (табличное умножение и 
деление) : 2-3-е классы / О. В. Узорова, Е. А. Нефедова. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010- 
-- (Как научиться быстро считать). -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 
І5ВА 978-5-17-013776-3 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-14698-5 (Астрель). 


Ч. 1. -- 2010. -- 16 е. -- 20000 экз. (доп. тираж). -- І5ВМ 978-5-17-038367-2 (АСТ). -- 
І5ВА 978-5-271-14524-7 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-9385-1 (Харвест). -- [10-1843 у]. 


1972. Ч. І. 2010. 16 с. 20000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-038367-2 (АСТ). -- 
І5ВА 978-5-271-14524-7 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-9385-1 (Харвест). -- [10-1845 у]. 


1973. Ч. 2. 2010. 16 с. 20000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-038368-9 (АСТ). -- 
І5ВМ 978-5-271-14526-І (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-3447-3 (Харвест). -- І5ВМ 978-5-17- 
013776-9 (ошибоч.). -- І5ВМ 978-5-271-14698-4 (ошибоч.). -- [10-1844 у]. 


1974. Узорова, О. В. 3000 примеров по математике : (сложение и вычитание в пределах 
100) : контрольные и проверочные работы : 2-3-е классы / О. В. Узорова, Е. А. Нефедова. -- 
Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 16 с. -- (Как научиться быстро считать). -- Издано при 
участий ООО "Харвест" (Минск). -- 12000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-019705-7 (АСТ). -- 
І5ВМ 978-5-271-06912-3 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-13-7820-9 (Харвест). -- [10-1721 у]. 


1975. Узорова, О. В. 3000 примеров по математике : (счет в пределах 100) : 2-й класе: 
[в 2 ч.] / О. В. Узорова, Е. А. Нефедова. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010- .-- (Как нау- 
читься быстро считать). --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- І5ВМ 978-5-17- 
013468-7 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-08375-4 (Астрель). 


Ч. 1. -- 2010. -- 16 с. -- 20000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-010566-3 (АСТ). -- І5ВМ 978-5- 
271-03207-3 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-1048-4 (Харвест). -- І5ВХ 978-985-16-1048 
(ошибоч.). -- [10-1841 у]. 


1976. Узорова, О. В. 30 000 учебных примеров и заданий по русскому языку на все пра- 
вила и орфограммы : 4-й класе / О. В. Узорова, Е. А. Нефедова. -- Москва: АСТ: Астрель, 
2010- --- (Как научиться грамотно писать). -- Издано при участии ООО "Харвест" 
(Минск). -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-013895-1 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-21048-8 (Астрель). 


Ч. 1: Первое полугодие. -- 2010. -- 95, [1] е. -- І5ВУ 978-5-17-052709-0 (АСТ). -- 
І5ВА 978-5-271-21049-5 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-5406-8 (Харвест). -- [10-1840 у]. 


1977. Узорова, О. В. 1000 самых частых вопросов при поступлении в школу / О. В. Узо- 
рова, Е. А. Нефедова. -- Москва: АСТ : Астрель, 2010- . -- Издано при участиий 
ООО "Харвест" (Минск). 


Кн. 1. -- 2010. -- 16 е. -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-5-17-052002-2 (АСТ). -- І5ВМ 978-5- 
271-20162-2 (Астрель). -- І5ВІХ 978-985-16-7434-9 (Харвест). -- [10-1838 у]. 


1978. Кн. 2. 2010. 16 с. 7000 экз. (доп. тираж). -- І5ВМ 978-5-17-052003-9 
(АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-20163-9 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-5276-7 (Харвест). -- 
[10-1839 у]. 


1979. Узорова, О. В. Учебные тексты с вопросами и заданиями для еженедельных кон- 
трольных и проверочных работ по технике чтения : 2-й класс / О. В. Узорова, Е. А. Нефедо- 
ва. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 16 с. -- (Как научиться быстро читать). --- Издано 
при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. (доп. тираж). -- ІВА 978-5-17-059814-4 
(АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-24108-6 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7226-0 (Харвест). -- 
[0-1719 у]. 


1980. Узорова, О. В. Учебные тексты с вопросами и заданиями для еженедельных кон- 
трольных и проверочных работ по технике чтения : 4-й класе / О. В. Узорова, Е. А. Нефедо- 
ва. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 16 с. -- (Как научиться быстро читать). --- Издано 
при участий ООО "Харвест" (Минск). -- 5100 экз. -- І5ВУ 978-5-17-059812-0 (АСТ). -- 
І5ВА 978-5-271-24106-2 (Астрель). -- І5ВІ 978-985-16-7227-7 (Харвест). -- [10-1720 у]. 
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1981. Узорова, О. В. 4000 примеров по математике : 5-й класе / О. В. Узорова, Е. А. Не- 
федова. --- Москва: АСТ: Астрель, 2010- .-- (Как научиться быстро считать). -- Издано 
при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- І5ВМ 978-5-17-013391-8 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271- 
06568-2 (Астрель). 


Ч. 1.-- 2010. -- 16 с. -- 5100 экз. -- І5ВМ 978-5-17-019537-4 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271- 
06606-І (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-8900-8 (Харвест). -- [10-1842 у]. 


1982. Успенский, Э. Н. Дядя Федор, пес и кот: [повесть-сказка] / Э. Успенский ; ху- 
дожник К. Юдина. --- Москва: АСТ : Премьера, 2010. -- 156, [3] е. -- На титульном л. в вы- 
ходных данных: Планета детства. --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 5000 экз. 
-- І5ВКМ 978-5-17-006096-2 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-94719-108-0 (Премьера). -- І5ВМ 978-985- 
13-4406-8 (Харвест). -- [10-1853 у]. 


1983. Успенский, Э. Н. Дядя Федор, пес, кот и другие : [сказки] / Э. Успенский. -- Мо- 
сква: АСТ: Астрель, 2010. -- 122, [5] с. -- На титульном л. в выходных данных: Планета 
детства. --- Издано при участиий ООО "Харвест" (Минск). -- 10100 экз. -- І5ВА 978-5-17- 
063740-9 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-26045-2 (Астрель). -- І5ВМ 978-985-16-7689-3 (Харвест). 
-- [10-1706 у]. 


1984. Успенский, Э. Н. Крокодил Гена и его друзья : повесть-сказка / Эдуард Успен- 
ский. -- Москва : Онике, 2010. -- 70, [1] с. -- (Библиотечка детской классики). -- Издано 
при участий ООО "АСТ" (Москва), ООО "Харвест" (Минск). -- 7000 экз. -- І5ВМ 978-5-488- 
01705-4 (Оникс). -- І5ВМ 978-985-16-8394-5 (Харвест). -- [10-1693 у]. 


1985. Успенский, Э. Н. Крокодил Гена и его друзья : сказочные повести и стихи / Эду- 
ард Успенский. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 460, [4] с. -- На титульном л. в выход- 
ных данных: Планета детства. --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 2000 экз. 
-- І5ВМ 978-5-17-069189-0 (АСТ). -- І5ВА 978-5-271-29712-0 (Астрель). -- І5ВМ 978-985- 
16-3549-4 (Харвест). -- [10-1854 у]. 


1986. Успенский, Э. Н. Крокодил Гена и его друзья : сказочные повести и стихи / Эду- 
ард Успенский. -- Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 460, [4] с. -- На титульном л. в выход- 
ных данных: Планета детства. --- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 2000 экз. 
-- І5ВМ 978-5-17-069190-6 (АСТ). -- І5ВА 978-5-271-29711-3 (Астрель). -- І5ВМ 978-985- 
16-3548-7 (Харвест). -- [10-1855 у]. 


1987. Французский разговорник “ Егапсаі5 / [составитель Е. И. Лазарева]. -- Москва: 
Астрель : АСТ, 2010. -- 255 е. -- Издано при участии ООО "Харвест" (Минск). -- 5100 экз. 
-- І5ВМ 978-5-271-16460-6 (Астрель). -- І5ВМ 978-5-17-042407-8 (АСТ). -- І5ВМ 978-985- 
16-0984-6 (Харвест). -- [10-1711 у]. 


1988. Хворостухина, С. А. Поделки из природных материалов. Ваш дом и природные 
материалы. Декор и дизайн своими руками / С. А. Хворостухина. -- Москва: АСТ: Астрель, 
2010. -- 141, [2] с. -- На переплете автор не указан. -- Издано при участиий ООО "Харвест" 
(Минск). -- 3500 экз. -- І5ВА 978-5-17-067396-4 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-26380-4 (Аст- 
рель). -- І5ВА 978-985-16-8831-5 (Харвест). -- [10-1742 у]. 

1989. Холлингсуорт, М. Лондонград. Из России с наличными : истории олигархов из 
первых рук / М. Холлингсуорт, С. Лэнсли ; [перевод с английского: Мизинина Й. и др.]. -- 
Москва: АСТ: Астрель, 2010. -- 412, [2] с. -.- Издане при участий ООО "Харвест" (Минск). 
-- 4000 экз. (доп. тираж). -- І5ВМ 978-5-17-063891-8 (АСТ). -- І5ВМ 978-5-271-26148-0 (Ас- 
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ЗМЕСТ 


Прадмова: аа аа нанне на нан нныныакана наўна нанаа аа 3 
0 Агульны раздзел. Навука і веды. Інфармацыя. Дакументацыя. 
Бібліятэчная справа. Арганізацыі. Публікацыі ў цэлым .......................................... 7 
00 Агульныя пытанні навукі і культуры. Прапедэўтыка ..................................................... 7 
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050 Серыяльныя выданні і выданні, якія прадаўжаюцца. Перыёдыка .. 
070 Газёты. Прэса. Журналістыка-..:.аьаааеацынацананацаацаацццаацанцаеце 
08 Выданні змешанага зместу. Зборнікі ..........................................н 
087.5 Выданні для моладзі. Дзіцячая, юнацкая літаратура. Кнігі для самых маленькіх. 
Кніжкіз малюнкамі сын наны на аа ана 12 
1 Філасофія: Псіхалогія... ына аа на 14 
2 Рэлігія, Багаслоўе..:.ааачаннаааанаенанааананешааыаццанаўачнацае 16 
К Грамадскія навукі. Статыстыка. Палітыка. Эканоміка. Гандаль. 
Права. Дзяржава. Ваенная справа. Сацыяльнае забеспячэнне. 
Страхаванне. Адукацыя. Фальклор 
311 Тэорыя статыстыкі. Статыстычныя метады.. 
316 Сацыялогія 
32 Палітыка аннначысназаыаацаннаанацыйасываацанкаауаанцнуаенаааава сы 
33 Эканоміка. Народная гаспадарка. Эканамічныя навукі 
34 Права. Юрыдычныя навукі ах 
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52 Астраномія. Астрафізіка. Даследаванне касмічнай прасторы. Геадэзія 
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